Edificio de 

Renta construído 
en la esquina de las 
callos Salta y Garay 


a 


ficio de renta han sido dotados de artefactos sanitarios “Standard” que 


aparte de su elegante aspecto, ofrecen la ventaja de su durabilidad, de su 
perenne limpieza y de su inalterable solidez: prácticamente irrompibles, no se 
rajan ni cuartean; no se manchan ni decoloran al contacto de líquidos y substan- 
cias atacantes, y conservan siempre el brillo, color y apariencia del día en 


Los magníficos departamentos y dependencias de este moderno y lujoso edi- 
que fueron instalados. 


Los artefactos sanitarios "Standard" de color que se fabrican en 10 l 


hermosas variedades, son ideales para las: casas y departamentos modernos. ll 
Adquiriendo Standard" usted posee un artefacto sanitario para toda la vida. 


Haga instalar lavatorio, inodoro y bidet de loza vitrificada de doble cocción, 
y col 

que es el único material de resultados realmente satisfactorios. 

| 
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es el mejo r a 
material de 
suclasequese 
encuentra en 
el mercado. 


El ETERNIT cuesta menos por año de servicio, pues el primer 
costo es el único y último desembolso. El ETERNIT es invulnera- 
ble al fuego y al tiempo; puede sobrevivir al propio edificio que 
ampara y estará listo para servir en otra construcción. Una vez 
colocado nunca acasionará gastos de pintura o reparaciones, ha- 
ciendo olvidar pronto el mayor desembolso que ocasionó su compra. 


El ETERNIT es la solución más lógica para conseguir un buen techo. 


SOLICITENOS INFORMES 


CIA SUD AMERICANA REGLINGER LIMITADA (S.A) 


CANGALLO 380 being 0 Ei BUENOS AIRES 
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GRAN FABRICA De BALDOSAS TIPO MARSELLA -TEJAS y LADRILLOS PRENSADOS Y HUECOS 


Premiadas con el Primer Gran Premio en la 
Exposición de la Industria Argentina 1933-34 


Distribuidores: 


HIERROMAT S. A. - Alsina 659 

JOSE M. DIANTI - Rivadavia 10244 

JUAN PREDA - Garmendia 4805 

THEA y Cía. - Sarmiento 3060 

LA BELGA S. A. - Rivadavia 3014 
TRUSCON STEEL COMPANY - Corrientes 222 


N O T A S 


vV A R 1 A S 


“CONSTRUYENDO EL MUNDO DE MAÑANA” — La 
Feria de Nueva York de 1939, 


Con la adopción del tema “Construyendo el mundo de 
mañana”, es agradable saber que la! dirección de la Fe- 
ria de Nueva York de 1939, al delinear el reglamento 
para sus propias construcciones, ha hecho obligatorio 
el uso de los mejores materiales. Ese reglamento pros- 
cribe el uso de cualquier material barato que no sea 
capaz de prestar un buen servicio con un gasto míni- 
mo de conversación. Se ha eliminado, pues, la cons- 
trucción inservible, 


La suma total a invetirse en la feria llegará y proba- 
blemente pasará de 125.000.000 de dólares. El reglamen- 
to de construcción preparado es, en muchos aspectos, 
más exigente que el que rige para la ciudad de Nueva 
York. Entre los mejores materiales que deben usarse 
en la construcción de los edificios y ¡para la conducción 
del agua, se incluyen el cobre para los desagies y te- 
chados; los caños de bronce y cobre para la distribu- 
ción interior del agua y cañerías de cobre para conduc- 
tos subterráneos de agua. 


Los trabajos para los cimientos del primer edificio han 
sido iniciados en Diciembre pasado; se trata del edifi- 
cio de la Administración de la feria que costará 900.004 
dólares. Para la dirección de los edificios se han con- 
tratado los servicios de 7 arquitectos, bajo la dirección 
de Stephen F. Voorhees. 


Dejando por un momento de lado el tema de los buenos 
materiales con que se levantarán los edificios de la fe- 
ria, vamos a reproducir las palabras que su presidente 
pronunció recientemente.— “El tema de la feria, di- 


NUESTRA 


ESCRITORIO y ADMINISTRACIÓN 


SANTAFE882 - ROSARIO 


U.T. 22936 


EMPLEE EN SUS OBRAS 


TEJAS Y BALDOSAS 


ALBERDI 


ORGULLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 


Por precios, muestras e informes recurrir a nuestros 


únicos representantes : 


RICARDO Tisi Y HnNO. 


DIAZ VELEZ 4057-61 - U. T. 62, Mitre 8818-2390 


jo Grover Whalen, expresa la ambición de crear una vi- 
da mejor y más completa.— Es decir de aumentar el 
bienestar humano. Todo lo que se ha aprendido, o des- 
cubierto o fabricado tendiente a ese fin en los 150 años 
transcurridos desde que Jorge Wáshington inauguró una 
muestra por primera vez como presidente en la ciudad 
de Nueva York; todo lo que es bueno y está al alcan- 
ce de los individuos y comunidades; todas las ideas y 
productos serán exhibidas en una serie ordenada, de 
manera que viendo lo que es accesible para ellos, los 
visitantes de la feria podrán inspirarse para trabajar 
con sus conciudadanos en favor de un mejor futuro”. 


La Feria se propone atraer 50.000.000 de visitantes en 
un año y establecer nuevos standards y nuevos records 
en la historia de las exposiciones internacionales. Las 
facilidades de transporte serán previstas de tal manera 
que se podrán dirigir a la feria, sin confusión ninguna, 
hasta 800.000 personas por día. Una idea de la magnitud 
de los problemas planteados la da también la siguiente 
cifra: podrán llegar al lugar de la feria 160.000 perso- 
nas en una hora. Para ello se ha proyectado, entre 
otras cosas, prolongar el subterráneo que actualmente 
llega hasta unos tres kilómetros del lugar de la feria; 
además los ferrocarriles suburbanos que tienen estacio- 
nes en el sitio de la misma, multiplicarán sus convoyes 
y comodidades generales para facilitar el acceso. 


Se han proyectado terminales de ómnibus para que 
puedan viajar 50.000 personas por día, y además se han 
previsto sitios para que alcancen a estacionarse 30.000 
automóviles. Además los aeroplanos podrán aterrizar 
en la bahía cercana y en un aeródromo. Grandes bou 
levares y avenidas completarán las disposiciones adop- 
tadas para el tráfico, 


La Feria será proyectada de tal modo que pueda darse 
cabida a grandes multitudes, facilitando su comodidad 
y circulación. Habrá amplias veredas y calles, espacios 
abiertos y para recreación, de manera que nadie sea 
pasible de molestias durante la visita. La Feria estará 


. Al escribir a los anunciantes sírvase mencionar Nuestra Arquitectura 


AMBIENTE SANO... 


Esa condición indispensable en las habitaciones 
se mantiene inalterable con la calefacción que proporcionan 
los radiadores (6) de hierro fundido, debido a que, como 
su irradiación no es violenta y no quema el oxígeno, el 
aire conserva sus propiedades naturales. 


Además, la calefacción por medio de radiadores (Hp) man- 
tiene una temperatura uniforme, no permitiendo estratifi- 
caciones de aire frío a lo largo del piso, por cuanto, tal 
como lo demuestra el siguiente grabado, el aire frío antes 
de circular por la habitación es calentado por la irradiación 
del radiador. 
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NO INSTALE EN SU CUARTO DE 


dividida en diez zonas, cada una de las cuales forma 
parte de un todo (estas zonas estarán divididas por 
diez avenidas que partirán desde la “Torre del Te- 
ma”) Se exhibirán en estas distintas secciones todos 
los materiales de construcción y equipos que hun he- 
cho las pruebas de la experiencia y demostrando su 
bondad; también se exhibirá todo lo que es necesario 
al progreso económico o social y todo lo que es acce- 
sible y bueno. Se darán ejemplos de ideas que condu 
cen hacia el progreso. Y todo será presentado para en- 
tretener y hacer el deleite de los visitantes y darles 
una idea clara y comprensiva de lo que todavía pue- 
de realizarse para hacer la vida mejor. 


La Feria tendrá un anfiteatro donde se podrán realizar 
reuniones y representar óperas y comedias. Estará si- 
tuada en un lago, brilantemente iluminado; aquí pode- 
mos agregar que se dispondrá de una usina eléctrica 
propia. 


Como el lugar elegido para sitio de la Feria carece de 
árboles, se ha resuelto plantar alrededor de 10.000 de 
ellos, ya adultos. A su sombra encontrarán ubicación 
50.000 bancos 


Aún no se han resuelto de qué tipo de arquitectura 
serán los edificios, pero los proyectistas están consi- 
derando el asunto y esperan descubrir y Usar, cumo 
auxiliares, técnicos que contribuirán al valor arquitec- 
tónico de la Feria. 


LA MODERNA CONSTRUCCION DE HOSPITAL.ES 
Por Herman Distel 


El progreso de las ciencias médicas ha sido muy glan- 
de en el siglo pasado. A un paso parecido al del pro- 
greso de la técnica, se ha desarrollado también una 
seguridad cada vez mayor en el diagnóstico y los imé- 
todos de cura nuevos y más eficaces han dado luar 


NUESTRA . 


BANO CUALQUIER ACCESORIO 


El baño ha dejado de ser aquella 
habitación humilde de una época; Hoy 
es una importante dependencia. 


Es por eso, que, cuando de acce- 
sorios de cuarto de baño se trate, 


debe exigir siempre, la q 


Los accesorios para cuartos de ba- 
ño, aguas corrientes etc. respaldados 
por esta marca, además de llevar la 
garantía de sus fabricantes, son el fru- 
to de una técnica perfecta. 


Ninguno de estos accesorios es lan- 
zado al mercado sin antes haber sido 
sometidos a una severisima inspección. 


Complementa su acabado, un finisi- 
mo cromado de brillantez inalterable, 
cuya duración es indefinida. 


PIAZZA Ll 


pues DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 


ARRIOLA 154. ss. ames 


a nuevas exigencias para la construcción de casas de 
salud y hospitales. En los últimos decenios del siglo se 
han creado, por doquier, nuevos establecimientos, se- 
gún nuevos programas, y muchos son dignos de loa. 
Pero ya finalizado el primer tercio del nuevo siglo el 
cuadro ha sufrido una transformación. El progreso, ca- 
da vez más rápido, ha hecho envejecer muy pronta to- 
dos esos edificios nuevos y la transformación y las 
perturbaciones sociales que se han verificado en to- 
dos los países civilizados de la tierra, han aporiado 
una nueva visión y una mejor interpretación de la ta- 
rea hospitalicia. 


Los mejores tratamientos deben estar al alcance de 
la parte más pobre de la población. Pero no sól) se 
pretende —hoy como en el pasado— la cura de los 
enfermos, sino que se quiere también preservar « los 
sanos de que se enfermen mediante precauciones» hi- 
giénicas de carácter social. También las nuevas condi- 
ciones del trabajo del personal de los hospitales, ejer- 
cen una grandísima influencia sobre su construcción 
y explotación. 


Desde la guerra mundial, también los hospitales lienen 
que soportar la actual crisis económica que se hace sen- 
tir en todos los países, y se hallan en la dura nece- 
sidad de hacer frente a más grandes deberes cun me- 
nores medios a su disposición. En todas partes se ha 
empezado a considerar con espíritu crítico la organi- 
zación de los entes hopitalarios, reconocida como in- 
suficiente y no económica tanto en su conjunto como 
en los detalles. Esto hace necesaria una completa trans- 
formación de la edificación de hospitales. 


Es evidente que, aunque todos los países están intere- 
sados en el problema, se trata ante todo esencialmen- 
te de discusiones teóricas, más bien que de realizacio- 
nes prácticas. Casi todos los países del mundo partici- 
pan en el estudio de la cuestión, reunidos en la “Aso- 
ciación internacional de los Hospitales”. Y una etapa 
de su éxito ha sido la exposición del año 193" en Ro- 
ma en ocasión del 42 Congreso Internacional de Hos- 
pitales. 
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METAL BLANCO 


ANTICORODAL 
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3 4 Es la nión de Aluminio más perfecta 

Y ara trabajos arquitectónicos. 
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4 YY  Anticorodal es un metal blanco de un tono N S 
% 4 muy hermoso cuyo brillo y tono es perma- S 
3 6 nente con sólo limpiarlo a largos intervalos. S 
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sido empleado en las siguientes obras: 


Bar Hagy. Milá 
Edificio Santa FS 914. qe As. 

orum Mussolini. Ro 
Edificio Juncal esq. Esmerclda, 
Nordbau. Zuric 
Edificio Montevideo 27 Uruguay, Bs. Aires 
Renilly Cinema, 
Edificio Tolsohubro. 7758. Bs. Bs. 
Palacio de la Soc. de Autores. Roma. 
Edificio Defensa esq. Garay. Bs. As. 
Lilienhof. Balé 
Edificio Mayon. «As. Etc. Etc. 
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Sres. Ingenieros y Arquitectos: Sirvanse cortar y guardar este 
aviso para futuras referencias, 
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| REPRESENTANTES 


CORDOBA. Adolfo Giordano. Rivadavia 55. ROSARIO. José B. Quintana «4 Cía. Entre Rios 836. 
SANTA FE. José B. Quintana $: Cía. San Martín 2753. TUCUMAN. Josó Bafael Castillo. Jujuy 28 
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ISA O rt e Duración e E.conomía 


MRARTEFACTOS 
SANITARIOS 


Hemos intervenido 

en_la instalación para 

las más modernas e 
importantes obras del país 


— KAVANAGH 


FF. CC. DEL ESTADO 


M. DE O. PUBLICAS AGAR CROSS: C0, 


SHELL MEX PASEO COLON Y_VENEZUELA - BUENOS AIRES 


Rosario - Bahía Blanca - Tucumán - Mendoza 


A moda impone los modernos 
accesorios ““L. U.”. No se em- 
pañan nunca Funcionamiento per- 
fecto garantizado. Igualados úni- 


camente por los mejores importad- 
os. “L. U.”? es marca de calidad. 


Los Juegos para 
Lavatorios “L. U.” 


presentan, entre otras venta- 
jas, las siguientes: asiento re- 
novable, tornillo reforzado 
con rosca cuadrada, fibra de 
cierre integral con el tornillo 
y de fácil cambio. Tanto las llaves como el 
pico central son ajustables a cualquier espe- 
sor de lavatorio. Pico mezclador en 7 estilos. 


Soc. Hon. Fundición y Talleres. 


LA UNION 


Ciuando usted necesite ¡accesorios 
INDUSTRIA ARGENTINA DE CALIDAD — Iimamicis center, ex 
TA ESA 


¡Sí señora! Todos los depar- 
tamentos están provistos 
con refrigeradores 


Westinghouse 


¡Qué satisfacción es poder contestar así a los 
presuntos inquilinos! 


Quien paga puede ser exigente y desear lo me- 
jor en comodidad. Y cuando el refrigerador es un 


Westinghouse 


huelgan los comentarios. Indiscutiblemente el Re- 
frigerador WESTINGHOUSE reune la mayor cantidad 
de ventajas y su marca es una amplia garantía. 


Westinghouse 


AV. DE MAYO 1035 - BUENOS AIRES 


PLANOS PERFECTOS 


¿pero lo serán también 


LOS INQUILINOS? 


Ya han sido estudiados los planos de su 
futura casa de renta, para que el edificio 
sea perfecto. 

Pero, serán los inquilinos como Vd. los 
desea: solventes, bien garantizados, ele- 
gidos? 

Nuestra “Administración de Propiedades” 
puede tomar a su cargo la elección de loca- 
tarios, de garantias, cobro de alquileres, 
cuidado del inmueble, etc., reduciendo to- 
dos estos detalles a uno solo para Vd.: al 
cobro de la renta que se le acreditará o 
enviará mensualmente. 

Invitamos a Vd. a consultarnos; consultar 
no cuesta nada pero puede serle beneficioso. 


ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 


THE FIRST NATIONAL 


BANKoBOSTON 


FLORIDA 99 


CONFIANZA - CORTESIA - SEGURIDAD - RAPIDEZ 


En cada país hay, sin embargo, características espe- 
ciales del problema general que se viene considerando, 
como ser: clima, población, grado de cultura y mu- 
chos otros todavía que hacen bastante variado el pro- 
blema y que conducen, en consecuencia, a diversas so- 
luciones. Pero por encima de todas estas difirencias 
encontramos hoy el reconocimiento de que en los hos- 
pitales la cosa más importante es el servicic de los 
enfermos y que el servicio debe favorecer en lo posi- 
ble a muchos enfermos. Y esto hace necesaria »n cada 
país —también por razones de economía— una trans- 
formación de toda la organización interna: la sistemá- 
tica subdivisión de todos los hospitales y su adapta- 
ción a un programa económico metódico que abrace 
toda la organización higiénica y sanitaria del país. 


El hospital ha llegado a ser, por otra parte, con el an- 
dar del tiempo, un establecimiento complicad, y pro- 
mete serlo cada vez más, El podría muy bien parango- 
narse con una máquina. En ambas se desar olla una 
circulación de fuerza: en el hospital: circulación de 
medios financieros, de tráfico, de medios di cura y 
de tratamiento sanitario Todas estas circulaciones de- 
ben, como en una máquina, ser en cada caso tecnoló- 
gica y matemáticamente elegidas y dimensionadas pa- 
ra determinar un funcionamiento económico del esta- 
blecimiento y no imponer una fuerte carga para los 
enfermos, médicos y enfermos. Las quejas que en los 
últimos años ha expresado la administración, por cau- 
sa de los defectos de los estableciimentos viejos, han 
provocado investigaciones teóricas acerca del más eco- 
nómico tamaño medio de los hospitales, acerca de la re- 
lación justa entre los diversos grupos de espacios, acer- 
ca de la longitud de los recorridos a hacerse y sobre 
otras particularidades. A instigación del autor de este 
artículo, la Comisión Edilicia de la Asociación Interna- 
cional de los Hospitales ha asumido el deber de ha- 
cer tales investigaciones. El material que con tal fin 
se ha recogido en todo el mundo, ofrece hoy puntos de 
partida bastante precisos para el porvenir. 


Al tentar de exponer “grosso modo” las bases gene: 
rales para un moderno hospital, debemos repetir que 
las características de cada país hacen bastante varia- 
do también el problema de los hospitales y por consi- 
guiente el desarrollo de la cuestión queda siempre por 
resolver. No existirá, por lo tanto, nunca un programa 
fijo general, sino que será necesario ¡ir realizando se- 
gún una media basada sobre el estado de desarrollo 
y progreso alcanzado. Tampoco puede exigirse más de 
las explicaciones que van a continuación. 


El “servicio de los enfermos” como el más importante 
entre los deberes que competen a un hospital, plantea 
algunas exigencias fundamentales determinantes para 
toda la construcción del mismo: el fácil y simple enla- 
ce de todos los departamentos, la organización econó- 
micamente cuidada de todas sus instalaciones y la eco- 
nomía y conservación de todas sus fuerzas activas. 


A) EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LOS HOSPI- 
TALES. 


Los diversos grupos de locales del hospital deben estar 
reunidos en un todo orgánico. La mira debe ser conse- 
guir, con el mínimo de gasto original y de manteni- 
miento, un sistema claro, sin tropiezos y económico. 
Premisa: un justo programa constructivo y una justa 
elección del sistema constructivo. En el fondo, el pro- 
grama y el sistema constructivo dependen de la regu- 
lación sistemática y económica de la cuestión sanita- 
ria y hospitalaria de todo el país, la que llevaría a la 
subdivisión del mismo en zonas sanitarias. El autor ha 
propuesto la constitución de un “sistema planetario” 
de hospitales para cada zona sanitaria, en el cual de- 
bería injertarse todo establecimiento ya existente y des- 
pués todos los de nueva construcción. Cada zona de- 
bería poseer uno o más establecimientos completos 
(planetas) provistos de hasta los mínimos aparatos y 
accesorios necesarios para el “servicio de los enfer- 
mos” y además un mayor húmero de establecimientos 
menores (satélites) provistos de equipos y de deberes 
de menor importancia que funcionarían al unísono con 
el establecimiento principal del cual no deberían dis- 
tar más de media hora de automóvil, 


Benet 


GRADOS 
DIFERENTES 


KOH-I-NOOR se fabrica 
en una delicada gra- 
duación que compren- 
de 17 grados diferentes, 
que jamás varían, y 
que le permiten satis- 
facer todo lo que de un 
lápiz se puede exigir. 


y 
ES 


R 
KE 
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emplea el lápiz 

¿| KOH-I-NOOR con especial 

preferencia 
2 


El lápiz es el arma del siglo. Como 
e no podemos imaginar un guerrero de 


José Bonomi, presti- 
gioso pintor e ilustra- 
dor argentino cuyas 
magníficas ilustra- 
ciones, hechas pre- 
ferentemente con 
lápiz KOH-I-NOOR, 
consagran a éste una 
vez más como “el 
lápiz de los maes- 
tros del lápiz”. 


Al comprar entonces un lápiz, 
no nos conformemos simplemente 


yto . E . 
ed los tiempos heróicos sin el brazo ar- 


RN 


La extraordinaria suavidad de su mina de grafito de 
Bohemia y la calidad de la madera empleada (Cedro 
rojo) que ofrece una estructura homogénea, lisa y fácil 
de cortar, hacen de KEOH-I-NOOR el lápiz inimitable. 


Su excelente calidad la demuestra el hecho de que 
a poco de su aparición, había alcanzado la mayor 
popularidad en todo el mundo. y también porque 
hoy. después de 40 años, es el lápiz por el que se 
juzga la calidad de los otros. 


mado de la espada reluciente, no 
podemos tampoco concebir, en nues- 
tros días, al escritor y al artista, al 
empleado, al estudiante y al hombre 
de negocio sin el lápiz que vierte en 
el papel el pensamiento genial, el 
croquis certero, el cálculo prolijo... 


KOH 


con un lápiz. Elijámoslo con el mis- 
mo cuidado que los antiguos caballe- 
ros ponian en la elección de sus 
armas de combate. 

KOH-I-NOOR es el lápiz perfecto, 
a cuya fidelidad podemos confiar el 
pensamiento, con la certeza que no 
habrá de traicionarlo. 


NOUR 


”Es fiel a la mano que lo esgrime” 


- durabilidad y fácil aplicación a la arquitectura, 


ACERO INOXIDABLE WRMC% 
sólido práctico decorativo 


Las cualidades ornamentales del Acero 
Inoxidable Armco, así como su resistencia, 


lo han convertido en un valioso elemento 
constructivo y de decoración de los mejores 
edificios modernos. 


Prueba de ello, la magnífica portada de esta 
mansión situada en las calles Salta y Garay, 
construída bajo la dirección del Ing. Guillermo 
A. Peña. La portada de Acero Inoxidable 
Armco, fué ejecutada por los Sres. Prieto y 
Colalillo, Olaya 1371. 


M5 ARMGO INTERNATIONAL CORPORATION 


Corrientes 222 U. T. 31, Retiro 6215 Buenos Aires 


OSRAM 


Nada se adapta mejor a las líneas 


sencillas, de la arquitectura moder- 


na que las lámparas tubulares Osram 


Linestra. 5u luz clara y agradable 


transmite sensación de bienestar al 


ambiente y realza la belleza de 


los decorados. 


Car 


DISTRIBUIDORES 
AEG Cia. Argentina de Electricidad $. A 
de Irigoyen 330, Buenos Aires 
Cia. Platense de Electricidad Siemens-Schuckert $. A. 
Av de Mayo 869, Buenos Aires y Sucursales 
The Anglo Argentine General Electric Co. Ltd. 
Rivadavia 1475, Buenos Aires 


Tome cuidadosa nota de las caracte- 


rísticas de SIAM “SELLO DE ORO” 


No es posible aceptar a ojos cerrados cual- 
quier gabinete de heladera en una instalación 
de refrigeración central... y menos cuando 
se trata de fuertes compras para casas de 
rentas: por la intensa competencia de pre- 
cios, y el aumento de costo de los materia- 
les, algunos rebajan sensiblemente el nivel 
de calidad - aunque ello, por supuesto, no se 
manifieste a los compradores. Ántes de com- 
prar, analice y compare las características 
del refrigerador SIAM “SELLO DE ORO”; 


Vd. que entiende... 


notará más la enorme diferencia! 


$ 


estos puntos: 


0 AISLACION: 


Que tipo y espesor (SIAM, 3" de 

corcho puro, impermeabilizado) 
o BURLETE: 

Es de simple tela rellena? 

(SIAM utiliza goma balloon) 

MARCO DE LA PUERTA: 


Es de madera común? Es de cha- 
pa? (SIAM utiliza Panelyte, color 
negro brillante, inodoro, aislante 
y no afectado por la humedad) 


0 PINTURA: 
Es al horno y lustrada - como 
la de SIAM? 
o HERRAJES: 


Son apenas dignos de una he- 
ladera de hielo? Son modernos, 
y vistosos, como los de SIAM? 


0 ENFRIADOR: 


Es elegante? Tiene bandejas só- 
lidas y baffle? 


PRESENTACION EXTERIOR: 


Tiene la magnífica terminación 
de SIAM? Tiene puertas bombé? 
Están construidas con estampas? 


184 


ROSARIO 


Se trata, en suma, de una distribución sistemática de 
los establecimientos grandes y pequeños con exclusión 
de todas las desventajas que son hoy inevitables en 
las instituciones pequeñas. Con el andar del tiempo, se 
deberán abandonar todos los hospitales-sucursales que 
son totalmente insuficientes. 


Los hispitales restantes deberán ser standardizados en 
unidades de 75 a 100 camas, los hospitales pequeños 
en unidades de un máximo de 300 camas y los princi- 
pales hasta un máximo de 1000 camas. 


Gracias a la mejor determinada circuscripción de los 
deberes de cada grupo, es posible establecer para ca- 
da uno de ellos un típico programa constructivo. Des- 
pués en el porvenir se desarrollarán asimismo tipos 
constructivos separados para los hospitales pequeños 
y para aquellos grandes. De tal manera se consegui- 
rá tener, en todas las zonas sanitarias del país, ex- 
periencias basadas sobre una base igual o semejante y 
se podrán evitar los tipos defectuosos que se tienen 
hoy por la gran variedad de opiniones existentes en- 
tre los técnicos y por las incertidumbres de las admi- 
nistraciones. 

También teóricamente resulta tanto más difícil conci- 
liar la diversidad de opiniones acerca de' las ventajas y 
desventajas de los diversos sistemas constructivos, 
cuanto menor es la posibilidad de confrontar entre ellos 
los sistemas, sobre la base de un programa construc- 
tivo unitario. Por esto hay hoy todavía numerosas e 
inútiles variedades de sistemas. Todos se refieren a 
los dos siguientes fundamentales que tienen diversos 
puntos de contacto: 


1) el sistema a desarrollo horizontal (construcción 
descentralizada). 


2) el sistema a desarrollo vertical (construcción cen- 
tralizada). 
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Stock permanente de carbón 
y entrega inmediata 


Encárguenos sus órdenes para 
su completa satisfacción. 


WILSON, SONS 8, Co. Ltd. 


SARMIENTO 345 
BAHIA BLANCA 


SERA UN PARAISO 


« «. .. Un verdadero eden terrenal, 


la casita propia que Vd. ha soñado, 
si, al proyectarla, incluye en sus 
instalaciones las famosas y moder- 
nisimas cocinas y estufas a carbón 


La última palabra en confort, eco- 


nomía y rendimiento. 


Ahorran trabajo, tiempo y dinero. 


Visite la amplia exposición en los salones de 


BUENOS AIRES 


SANTA FE MAR DEL PLATA MONTEVIDEO 


1) EL SISTEMA A DESARROLLO HORIZONTAL 


Este sistema era el preferido en el siglo pasado. Su 
forma característica presenta la sóla sala de enfermos 
en forma de pabellón independiente de una sóla plan- 
ta, sin corredor. Esto requiere un grandísimo espacio, 
red de conductores y de calles muy extensas. El re- 
sulta, por tanto, bastante costoso como construcción, y 
también como entretenimiento y funcionamiento, por 
lo que no se practica en ningún país, a menos que se 
trate de condiciones especiales. Cuanto más alto es ca- 
da edificio de un hospital a desarrollo horizontal, tan- 
to menor será su número, y por consecuencia serán 
menores también las desventajas económicas del sis- 
tema. Pero asimismo vienen a agregarse otras: mien- 
tras más alto es cada edificio, tanto mayor deberá ser 
la distancia de los lugares habitados (y esto por ra- 
zones de higiene) y por lo tanto menos económico todo 
el sistema. A esto se agrega todavía la influencia de la 
sombra formada por la altura de los edificios de más 
pisos y la oprimente visual que desde las salas de en- 
fermos se tiene sobre los muros de los mismos. Y to- 
davía cabe enunciar la defectuosa unión de edificio con 
edificio y la magnitud del área ocupada. Pero este sis- 
tema es pasible de mejoramiento. Por razones econó- 
micas, teniendo la mira de disminuir los gastos de 
construcción y funcionamiento, todas las dependen- 
cias que necesitan energía, deberían estar reunidas en 
un block de locales situado posiblemente en el centro: 
aludimos por ejemplo a la central de energía y cale- 
facción, a las cocinas, a los lavaderos, a la desinfec- 
ción y a la dependencia fisio-terápica. Si después todo 
lo demás se sitúa en edificios de 3 a 6 pisos dotado 
de corredores y si todo el hospital es planimétricamen- 
te bien ordenado como un barrio urbano; si entre los 
edificios se construyen pasajes cubiertos que los unan 
entre sí y si tales pasajes no tienen cruces gracias al 
aprovechamiento de los sistemas de comunicación mo- 
dernos, tales como las galerías, puentes, pasajes sus- 
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ALUMINIO 


EL COMPLEMENTO 
DE 10 
DISEÑOS MODERNOS 


Los arquitectos en 
busca actualmente de 
un metal que reúna 
a sus méritos decora- 
tivos el de ser resis- 
tente, liviano y útil, 
encuentran que el 
Aluminio llena todos 
estos requisitos. Pue- 
de ser usado eficaz- 
mente para puerlas, 
marcos de ventanas, 
paneles de paredes, 
asi como también pa- 
ra artefactos peque- 
ños, tales como pica- 
portes, plaquetas etc. 
Sin embargo, es de 
esencial importancia 
elegir una correcta 
aleación de aluminio. 
Un aluminio de in- 
contestable origen, 
durará tanto como un 
edificio. 

Nos complaceremos 
en indicarle a usted 
los numerosos usos y 


La ilustración muestra la fachada de las oficinas de la Consumers ventajas del Alumi- 
Gas Company, en Toronto, Canadá. Sus detalles ornamentales se nio en los diseños ar- 
hallan íntegramente ejecutados en Aluminio. quitecitónicos. 


ALUMINIUM UNION LIMITED 


Av. Ing. Luis A. Huergo 1279 U. T. 33, Avenida 4098 Buenos Aires 


LA CASA QUE 


USTED DESEA 


Ese hogar ansiado por Vd. y los suyos, cómodo, 
confortable, con todo lo que puede hacer más 
agradable la vida diaria, está a su alcance. Puede 
ser su misma casa. Y PF hará el milagro.: Con el 
SUPERGAS tendrá Vd. un perfecto servicio de 
gas, que es, Vd. lo sabe, una síntesis magnífica 


de comodidad. 


SUPERGAS YPF 


100 %o ARGENTINO 


UN OBSEQUIO DE YPF. A todo nuevo consumidor 
de SUPERGAS: En la primera provisión, Y PF le su- 
ministra gratuitamente el contenido de uno de los 
dos cilindros. 


Avda. Presidente Julio A, Roca 531 
(U, T, 33, Av. 5865) - Olivos: Av, Maipú 2700 (U, T, 741, Olivos 2701) 
6 de Setiembre: Brandsen 871 (U, T, 659, Morón 305) - La Plata: 
Diag 80 No 1009 (U, T, Rocha 5600) - Lomas de Zamora: Boedo 
esq. Alem (U, T, 243, Lomas 1868) - Rosario: Gral. Urquiza esq, 
Entre Ríos (U, T, Rosario 0462) - Santa Fé; San Martín 2581 
(U, T, 4011 - Santa Fé). - Paraná: E, Carbó 251 (U. T. 12700), 
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Venta en; Capital Federal: 


TOLDOS 
AUTOMATICOS 


de todos los sistemas 


Nuevo Brazo Articulado 
extensor sin rozamiento, 
especial para frentes 
modernos 


PATENTE No 43302 


Brazo ar extensor Patente de invención N* 43302 


Falo Gods MT ici NP AaiOS 


0.60 m 


0.90m. ” 


FABRICANTE EXCLUSIVO 


EDMUNDO H. TASSELLI 


Sarmiento 1443 - U. T. 38, Mayo 1381 - Buenos Aires 


Comedor de la residencia del Sr. 


Cesar Madariaga. 
Proyecto de Daniel Duggan. 


Ejecución de 


FEND RIK Hnos. 


Sucesores de Fendrik e Hijos 


TAPICERIA 


MUEBLES MODERNOS 
CONFORTABLES Oo 


UNICAMENTE 


Av. ALVEAR 1550 
U. T. 41, Plaza 3366 y 1369 
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UNA EXPRESIVA TENDENCIA DE NUESTROS DIAS! 


Muchos edificios de renta poco a poco van 
perdiendo sus mejores inquilinos... Y los pro- 
pietarios se ven obligados a rebajar los 
alquileres para volver a alquilarlos... Adón- 
de van esos inquilinos?... Por qué se mudan? 
Qué buscan?... Simplemente confort. 

Quieren agua callente, dia y noche; heladeras 
y cocinas eléctricas; exigen disfrutar de las 
comodidades modernas... y <ómo pagan por 


ello!... Muchos propietarios de inmuebles blen 
F 


aconsejados por sus arquitectos, han moder- 
nizado sus edificios haciendo más fácil su 
locación y perciben alquileres más elevados. 
Con la diferencia, las nuevas instalaciones se 


han pagado solas en poco tlempo. 


Señor Arquitecto: Ud. tiene, seguramente, va” 
rios propletarlos amigos a qulenes hacerles 
esta sugestión. Esta es una buena oportunl- 


dad para hablar de negocios con ellos. 


COMPAÑIA ARGENTINA DE ELECTRICIDAD $, A. 


Sucesora de la Compañía Hispano - Americana de Electricidad 


AV. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 812 


U. T. 35, LIBERTAD 3001 
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MOSAICOS 


En la obra Salta esquina 
Garay, han estado a 
nuestro cargo las escale- 
ras y revestimientos de 
mármol reconstituido y el 
suministro y colocación de 
todos los mosaicos, azu- 
lejos y mayólicas. 


CASA 
FUNDADA 


EN 
1886 


CATTANEO 8 Cu. 


MAIPU 662 - U.T. 31, Retiro 5368 - Bs Aires 


pendidos y subterráneos, vías terrestres y áreas y as- 
censores verticales y oblícuos, entonces se conseguirá 
obtener un establecimiento tal vez no económico en 
el funcionamiento, pero moderno y que responde a to- 
das las exigencias. 


Del sistema de construcción a desarrollarse horizon- 
talmente hay varias soluciones intermedias que conducen 
al sistema puro de desarrollo vertical. Se presentan 
varias posibilidades: unión de todas las camas, unión 
de todas las dependencias de cura en un único block 
con construcciones separadas para los enfermos infec- 
ciosos o bien reunión de los enfermos del mismo géne- 
ro, de las dependencias de medicina, cirugía, etc., con 
las relativas dependencias de cura en un único block, 
y así sucesivamente. El sistema de desarrollo horizon- 
tal así practicado es muy elástico y sin duda tiene un 
porvenir ya que el sistema vertical que, a lo menos 
teóricamente, es hoy el preferido, no puede tener éxito 
si no se proveen establecimientos satélites, de manera 
que él también se parece a esta última fase del siste- 
ma de desarrollo horizontal. 


2) EL SISTEMA DE DESARROLLO VERTICAL 


El sistema de block centralizado que comprende todas 
las partes más importantes del hospital, está hoy con- 
siderado, como lo hemos ya dicho, como la mejor so- 
lución. Un sistema a block puede tener edificios altos 
o bajos: el punto decisivo no es el número de pisos, 
sino la característica de construcción unitaria. Depen- 
de de muchos factores el ver si el sistema de cons- 
trucción en block debe ser realizado sobre áreas pe- 
queñas con edificios a muchos pisos, o en superficies 
vastas con edificios de pocos pisos. 

La construcción en block, sea con edificios altos o ba- 
jos, permite la mayor variedad de planta: fundamen- 
talmente se distinguen la planta cerrada con patio y 
la abierta. 


La disposición con patio interno presenta algunas des- 
ventajas: los estrechos patios de iluminación, son an- 


ARQUITECTURA 


EL MAXIMO DE LUMINOSIDAD 
Y SEGURIDAD OBTENDRA UD. 
EMPLEANDO BALDOSAS 


de VIDRIO PARA PISOS 


"CRISTALRIGO” 


Marca Registrada 


CALIDAD SUPERIOR 
Fabricadas por las CRISTALERIAS RIGOLLEAU,S. A. 


Elaboración controlada por nuestros laboratorios 


| Medidas en centimetros 


Para aplicar con hormigón armado | Para aplicar eon armazón de hierro |” 


[1212 |15x15 [17*x17* | 20x20 | 24x24 | 30x30 


Redondas, de 10 y 13 centímetros de diámetro. 
Para tabiques de 20 x 20 


Para informes dirigirse a: 


CRISTALERIAS RIGOLLEAU, S. A. 


PASEO COLON 800 
U. T. 33, Avenida 1076/7/8/9 
C. T. 2257, Central 
BUENOS AIRES 


SECCION VENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION 


tigiénicos, aunque sólo se dispongan sobre ellos locales 
de importancia secundaria. Pero los más amplios pa- 
tios internos dan a pensar desde el punto de vista hi- 
giénico. El aire del patio es estancado, la aereación 
transversal de todo el cuerpo de edificio es bastante 
menor; los frentes sobre los patios se ensucian con 
mayor facilidad. 


Los patios internos deberían ser utilizados cuando más 
(esto por lo menos en los climas nórdicos) cuando la 
altura del edificio es mucho menor que el largo míni- 
mo del patio: relación más o menos de 1/3 (edificio) 
a 1 (patio). Entonces se podrá todavía tener suficiente 
sol y el patio podrá ser tenido en forma de jardín. Pe- 
ro aún mejor será el sistema de proyectar de baja al- 
tura el edificio del lado del sol, teniendo también abier- 
tos los ángulos para mejorar la aereación, o insertan- 
do pasajes abiertos. 


En suma, la disposición a patio interno no ofrece ven- 
tajas ni siquiera en los casos más favorables, y por lo 
tanto no puede ser preferida al tipo de planta abierta. 
La forma abierta de edificio en block parte de la for- 
ma del simple ángulo recto. De éste se forman. .las más 
diversas variantes, mediante el agregado de alas y 
alas transversales, mediante pasajes del ángulo recto 
al ángulo agudo y a las disposiciones en U y en H y 
a otras. 


El block bajo, con pocos pisos, puede presentar, cuan- 
to más grande es el hospital, la desventaja de tener 
corredores extremadamente largos. con cruces y obs: 
táculos. Esto se puede remediar con procedimientos 
diversos, pero costosos y por demás resulta más eco- 
nómico y más cómodo para el funcionamiento, cons- 
truir edificios más altos. 


Llegamos así al edificio central a muchos planos. Cuan- 
da el número de los pisos no es exagerado (18 a 20 pi- 
sos) este sistema tiene muchas ventajas y en caso en 
que se levante en la gran ciudad, es importante tener 
en cuenta que en los pisos superiores él aire es mejor 
y los ruidos se oyen menos. La mayor centralización 
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¿Por qué los 
prefiere? 


Porque las tareas domésticas son pla- 
ceres desde que tiene instalados artefac- 
tos a GAS en su casa, los cuales, por 
su LIMPIEZA, ECONOMIA, EFICIENCIA 
Y LINEAS ARMONIOSAS, provocan elo- 


gios de quienes los conocen. 


Ofrecemos grandes facilida- 
des de pago. 


== 2 3 


1 Refrigerador a GAS de operación silenciosa, 
2 PRIMGAS, cocina a GAS, muy económica. 
3 PRIMICIA, calentador de agua, a GAS, 


COMPAÑIA PRIMITIVA 


DE GAS DE BUENOS AIRES LTDA. 
ALSINA 1169 U. T. 37, RIV. 4760 
AnS 
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- de la planta permite ocupar una superficie menor, un 
“sistema de administración más concentrado y menores 
gastos de edificación, administración y entretenimien- 
¿to. Estas ventajas aumentan cuando, como en los Es- 
tados Unidos, la planta del edificio es simétrica, con 
corredor central. Pero en Europa del Norte, este sis- 
tema tiene el inconveniente de no permitir obtener 
siempre la orientación al sud de las enfermerías. Es 
también difícil la iluminación y aereación del corre- 
dor central, aún cuando se acuda a expedientes como 
practicar aberturas hacia el corredor. El cierre her- 
mético que se practica en América para el corredor 
central y algunos locales vecinos ,excluyendo el aire 
exterior y practicando la iluminación y aereación ar- 
tificiales, no es aconsejable. Ha sido ya probado en la 
teoría y en la práctica que, por razones de higiene, no 
se puede renunciar a la insustituible acción del aire 
exterior. 


En el tipo de edificio a block unitario es de la máxi- 
ma importancia la regulación del tráfico. Débese ne- 
cesariamente permitir un reagrupamiento bien estudia- 
do de los locales que necesitan tranquilidad y de aque- 
llos rumorosos y la bien determinada separación de 
las diversas dependencias entre ellas: policlínico, sa- 
las de enfermos, dependencias de cura, administración, 
dependencias de servicio. Cada departamento y cada 
unidad “sanitaria tiene su propia circulación y su pro- 
pio tráfico que pueden ponerse en contacto con el de 
los otros, pero no cruzarse. 


La separación del tráfico comienza ya en la entrada: 


entradas al policlínico, de los enfermos, de los visi- 
tantes, para la administración, para los servicios. Y 
por consecuencia también las escaleras y los ascen- 


sores deben estar precisamente determinados. Ellos 
deben estar separados del corredor, porque no debe ha- 
ber cruces entre el tráfico horizontal y el vertical. 


Una consideración especial debe ser prestada a la po- 
sición de los ascensores para camas. Estos, junto con 
los ascensores del personal y las escaleras constituyen 
un complejo de locales en sí (columna de tráfico), el 
que reune el polclínico, la admisión de los enfermos, 
las salas de enfermos, el departamento de tratamien- 
tos, pero debe sólo estar en contacto con ellos y no 
auebe atravesarlos. 


La subdivisión sin dificultad y sin cruces del tráfico 
puede ser muy facilitada y mejorada gracias a pisos 
especiales de tráfico. Son estos pisos bajos interme- 
dios, que pueden ser construidos con un gasto relati- 
vamente moderado, tienen una altura mínima, sirven 
para el tráfico del personal y alivian el tránsito de los 
enfermos. Ellos ofrecen, además, favorable ocasión pa- 
ra la distribución de los conductos y como local de 
descanso, aplacan los rumores especialmente bajo los 
locales ruidosos destinados a servicios y cura, y so- 
bre puestos a los pisos superiores, pueden servir de 
aislantes del calor. 


En realidad es posible instalar en un block unitario to- 
do el hospital, pero es siempre deseable instalar en lo- 
cales separados aquellas partes del servicio que no son 
limpias, que emanan rumores o malos olores. Entre 
éstos van incluídos la lavandería, la desinfección, la 
energía eléctrica y la planta de calefacción y el sitio 
para los animales. También la cámara frigorífica para 
los cadáveres con todos sus accesorios, la sección en- 
fermos infecciosos, de neurología y de psiquiatría esta- 
rán mejor instalados en edificios separados. Y llega- 
mos así a tener el block unitario corí sus satélites. Es- 
te se aproxima al sistema intermedio parecido a aquel 
desarrollo vertical descripto más arriba, y €s segura- 
mente el sistema del porvenir. No es posible hablar 
en Europa del sistema americano de los rascacielos 
que superan los 10 pisos de altura. En los Estados 
Unidos influyen sobre ésto, consideraciones extrañas 
al concepto del hospital más útil y a la vez más econó- 
mico, y especialmente la voluntad de tener también en 
el aspecto externo un edificio que satisfaga los idea- 
les de construcción urbana vigente en los Estados Uni- 


dos y el factor, no indiferente, del enorme costo del 
terreno. 


La ubicación del hospital es todavía hoy un problema. 
Desde el punto de vista económico, parece claro que 
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Paraguay 423/31 U, T. 31 - 8863 y 8864 


La nueva pomela 


para 


Ca rpintería metálica XA 
Nuevo modelo de pomela 
eléctrica especialmente fabrica- 
da para su empleo en edificios 
con carpintería metálica. 


El excelente resultado obtenido 
de su utilización en las grandes 
construcciones en Francia y en 
el mundo éntero garantiza a 
los propietarios de los edificios 
en que se coloque 


el funcionamiento 
perfecto de las 
aberturas. 


Nuevo modelo para 
carpintería metálica. 


Paumellerie Electrique S.A. 
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“MOTORES MARELLI” Soc. An. = Callao 35: 


U. T. 35, Lib. 4500 - 4601 


Sue. ROSARIO: Calle Rioja 1343 


los hospitales principales (es decir aquellos completos) 
deben estar situados en las localidades principales de 
la respectiva zona sanitaria, es decir en las grandes 
ciudades, mientras que los hospitales pequeños deben 
estar relegados a las localidades del contorno. Hay 
sin embargo un punto dudoso: si en la gran ciudad el 
hospital debe estar situado en el centro, como se lo 
desea en América o en la perifería, como parece pre- 
ferirse hoy en Europa. Sin embargo en Europa, parece 
ahora cobrar más autoridad la idea de que el deber 
del hospital, el de ser un centro de salud, hace necesa- 
ria una posición más central con buenas vías de comu- 
nicación. 


B) LAS DISTINTAS PARTES DE UN HOSPITAL 


Las funciones de un hospital pueden, “grosso modo”, 
ser descritas hoy como sigue: 


1) Albergue y cura de los enfermos: asistencia social. 
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CORDOBA : Calle Santa Rosa 65 


2) Organización de los servicios, 
3) ¡Investigación científica y enseñanza. 


4) Local para el personal. 


1) ALBERGUE Y CURA DE LOS ENFERMOS. ASIS- 
TENCIA SOCIAL. 


Todas las instalaciones de un hospital están dedicadas 
al “servicio de los enfermos”. Debe distinguirse, sin 
embargo, entre los enfermos externos y los internos. 


Para los enfermos externos está destinada la sección 
externos, el policlínico, el cual es contemporáneamente 
también el punto de concentración de la asistencia y 
de la prevención higiénica para la zona sanitaria ser- 
vida por el hospital. El constituye un pequeño hospital 
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COMPETENCIA 
DESTLEC SL 


Por WALTER HYLTON SCOTT 


Hemos recibido de una casa inglesa, que se especializa en 
las aplicaciones de los "metales inoxidables usados en la 
construcción, la denuncia de que sus perfiles y molduras, 
difundidos en un catálogo distribuido entre los profesionales," 


han sido totalmente copiados por una firma competidora. 
La seriedad de quien formula la acusación y las pruebas qu 
que la acompañan no dejan lugar a dudas sobre su funda- €l 
mento. : 


Una nueva forma de moldura no es considerada un “invento” 
y al no poderla proteger con una patente, la ley deja com- 


tric 
pletamente indefenso a quien la ha concebido. En el terreno 


legal, para el caso de imitación que nos ocupa, no existe 
sanción alguna. No 

tric 
Se trata, sin duda, de una omisión, de un olvido o de una ca 
imperfección de la ley. Por que la situación creada afectaco] 
intereses lo suficientemente respetables y generales,como pre 


para que sean contemplados en un artículo del código. ten 


Por de pronto cabe hacer notar que el establecimiento deA 
esos tipos de molduras debe tener algún valor, cuando pres-PO 
cindiendo de escrúpulos que parecen elementales, sobre108 
todo en firmas de cierta categoría, se los imita hasta en susel 
detalles, en lugar de ofrecer otros lotalmente diferentes.” Es Ye! 
que ellos son en realidad, no un resultado fortuito, sino lap, 
consecuencia de experiencias y selecciones prolongadas, 
realizadas conscientemente y persiguiendo un fin, por espe- q 


cialistas capacitados. Ello implica la inversión de sumas deso 


dinero más o menos considerables, de las que el industrial se resarce cuando la bondad del 


artículo que ofrece, le permite sobreponerse a los competidores menos bien preparados. 


En este caso la protección de los intereses del industrial inquieto y progresista, no sólo tiene 
el sentido de asegurarle una retribución adecuada a sus esfuerzos, sino tambien el de alentar 
aoiros para que sigan su camino de perfeccionamiento industrial. Porque es el caso de pre- 
guniarse: si el que paga ingenieros, si el que gasta su dinero y su tiempo en establecer 
standards (superiores, se ha de ver a la disposición del primer comerciante desaprensivo 
¿quien será el que lo haga? 


Pero hay más todavia. Aquel comerciante que en vez de crear, imita; el que sin gastar en 
lécnicos, espera pacientemente los resultados del esfuerzo de otros para aprovecharlos comer- 
cialmente, ve abaratado su artículo en todas las sumas que él no ha invertido y puede, sin 
lugar a dudas, competir con el creador, con precios más bajos. Porque cualquiera comprende 
que los perfeccionamientos de un producto cuestan dinero y van cargados, naturalmente, en 
el precio de venta. 


De paso, esta laguna legal que venimos comentando, alienta la improvisación y fomenta el 
nacimiento de firmas que, sin las solvencias técnica, económica o moral indispensables, 
aparecen en el mercado, aprovechando el trabajo de otros. Ello descorazona tambien al indus- 
trial honesto, que sin duda no ha de persistir en realizar esfuerzos que, lejos de beneficiarlo, 
se vuelven en contra de sus propios intereses, como lo dejamos señalado. 


No es la primera vez, por lo demás, que nos ocupamos de este tema del comercio y la indus- 
tria vinculados a la construcción. Digamos de paso que, para la satisfacción de todos, son 
cada vez más numerosas las firmas de gran seriedad y solvencia, con quienes es un placer 
contratar. Pero hay todavia profesionales que, por razones diversas (a veces la presión del 
propietario que quiere mucha renta) toman sólo en cuenta los precios, y ponen asi en compe- 
tencia a firmas de primer plano con comerciantes de lance. 


A todos nos interesa que estos últimos desaparezcan, A los competidores, en primer lugar, 
por razones obvias. A las revistas, despues, porque no pueden interesarnos como clientes. A 
los profesionales, finalmente, porque un día u otros se darán cuenta, a su propia costa, que 
el que lucra hoy a costa del competidor, mediante malas artes, se beneficiará mañana a costa 
del arquitecto, a quien, cuando pueda, le meterá gato por liebre. 


Por otra parte, y desde un punto de vista absoluto, se puede decir que casi no hay actividad 
en que no entre el interés, en cierta medida. Pero tambien se puede afirmar que tampoco hay 
actividad en la que, en cierta medida, no intervenga el ideal. Y el mínimo de ideal, del que no 
se puede prescindir, está definido exactamente con una palabra precisa; se llama honestidad. 
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EL RACIONALISMO EN LA URBANISTICA 


Por el ARQ. MAR 10 FELIC OE FONTANA 


1. LA METROPOL! DE NUESTROS DIAS 


El rápido progreso de los últimos £0 años y la llamada “Civilización mecánica” ha alejado cada vez más al hombre de la 


naturaleza. 


Si los habitantes de la campaña y de la provincia, viven todavía una vida relativamente natural y sana, las aglomeraciones de las 
grandes metrópolis representan, bajo todos los aspectos más variados, cuanto de más artificial se puede imaginar, con todas las 


perniciosas consecuencias que ya se comienzan a intuir. 


| 


Toda política de largas vistas tiende por ello a reconducir al hombre a la tierra y tiene por tanto en mira la dispersión de la ciu- 


dad. No es este el lugar de examinar si esta tendencia podrá tener un éxito tangible; de todos modos se puede admitir la posi-. 

' 
bilidad de impedir, o al menos de moderar el desarrollo hipertrófico de las capitales a la vez que se puede admitir como cierto 
que no se llegará a obtener una emigración de la ciudad hacia la campaña en una medida tal, que determine una verdadera 


desconcentración de la ciudad. 


Es por tanto necesario adaptarse a las realidades de la situación y ver si es posible aliviar por lo menos una parte de las grandes 
desdichas de la vida metropolitana. 


¿Qué cosa es hoy una gran ciudad? Un mar inmenso de piedra y metal, en el que están apretujados, codo con codo, casi amon-. 
tonados, millares y millares de hombres que se entrechocan, gritan, discuten para aventajarse los unos a los otros, para correr! 
desesperadamente detrás del dinero, usando todos los medios mecánicos que la ciencia moderna ha puesto a su disposición Y! 
de ello derilva la expresión “civilización mecánica”). 


! 
De ello resulta una barahunda en una atmósfera de aire viciado por los productos de la combustión y por el polvo, saturado de 
microbios peligrosos, cuyo desarrollo y difusión está intensificada por el estancamiento del aire producido por la altura de los ' 
edificios y por la concentración de calor, propia de los materiales de construcción, la piedra y el hierro. Los pocos parques y las! 
filas de árboles, que representan, por lo demás, miserables aislados de la naturaleza en medio de un océano artificial, no hacen 
más que recordar a los habitantes de la metrópoli, la belleza y salubridad de la campaña y excitan en él la necesidad de aban: 
donar los Domingos, amontonados en rapidísimos, ensordecedores y polvorientos medios de transportes, la enervante ciudad, para 
pasar algunas horas al aire libre: vana ilusión de la cual no podrá jamás beneficiar realmente la higiene atormentada de una! 


vida continua en la ciudad. . 


La extenuación general y las enfermedades específicas se difunden a pesar de los esfuerzos de la ciencia de la higiene moderna 
í o a e pS . E t 
y en primer lugar una enfermedad de enorme difusión, de efectos mortíferos y todavía tenida poco en cuenta: la neurastenia. Lal 


neurastenia, causada y desarrollada por la necesidad incesante de correr, por la sequedad del ambiente, por la falta de aire pura 
y de verdadero reposo, y en gran parte por el continuo rumor que ensordece, que disgrega poco a poco el sistema nervioso, como! 
el pasaje de los trenes disgrega, al fin, el estado molecular de las barras de hierro que forman un puente ferroviario. La neu- 
rastenia es la enfermedad típica de la humanidad que ha perdido el contacto con la naturaleza, como son típicas las consecuen) 
cias: insomnio, irritabilidad, cansancio, disminución de fuerzas, con todas sus graves consecuencias en la vida de la familia y 
en las relaciones sociales. 3 


LA TAREA DEL URBANISMO ES POR LO TANTO TRANSFORMAR LA METROPOLI EN UN AMBIENTE HABITABLE, EN! 
EL SENTIDO “NATURAL” DE LA PALABRA. 


Si miramos el plano regulador de la más grande ciudad, si consideramos las nuevas obras de la arquitectura moderna, llega: 
mos fácilmente a aceptar que la urbanística de hoy se halla sobre un camino equivocado, 


Equivocado, porque ella se basa sólo y exclusivamente, sobre los aspectos externos de la ciudad y sobre el estado actual de pa 
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a- 


xismo de la técnica, descuidando completamente aquel elemento fundamental y vital, al cual tarde o temprano se deberá sin 
bargo volver: la naturaleza. 


e puede construir la gran ciudad que se aproxime lo más posible a la naturalezs,que ofrezca al hombre un ambiente más sano, 
más riente, más conveniente a su ser? 


La respuesta es afirmativa: sí, se puede. Basta sólo reconocer los errores hasta ahora cometidos y “revolucionar la mentalidad 
urbanística actual”. 


En ningún campo el hombre es tan conservador como en el de su casa. Hoy, a pesar del tan extaltado cemento armado, se cons- 


truye más o menos como hace 5000 años, presentando la casa individualmente y las calles de la ciudad, las mismas características 
que tenían entonces. 


Este es el primer elemento que debe ser en primer lugar renovado, o mejor revolucionado. 


ll. LA NUEVA CIUDAD 


Los elementos principales de una ciudad, son los edificios tomados aisladamente. Estos se clasifican como sigue: 


lo edificios puramente representativos (museos, teatros, exposiciones, iglesias y similares). 
2 edificios de administración pública (ministerios, tribunales, escuelas). 
3" edificios industriales (fábricas, laboratorios, talleres). 


4 edificios para habitar. 


Esta subdivisión teórica indica también el reagrupamiento local, por el cual en la nueva ciudad encontraremos por ejemplo: “el 
barrio de los asuntos públicos”, donde el ciudadano halla todas las oficinas, como tribunales, policía, finanza, catastro, municipio, 
etc. uno vecino al otro, con todas las pequeñas oficinas públicas y privadas, que hacen parte integrante del aparato administra- 
tivo, todas reagrupadas de modo que sea innecesario atravesar varias veces la ciudad para ir de una oficina a otra (como su« 
cede hoy en todas las ciudades); de paso la vecindad de los locales, facilitará y acelerará el trámite de los asuntos entre las 
diversas ramas de la administración pública. Encontraremos, después, “el barrio de los estudios” que reúne la Universidad, las 
escuelas superiores en general, laboratorios, bibliotecas, etc. El “barrio cultural” reunirá teatros, museos, campos deportivos y 
similares, mientras “la habitación”, que forma la masa 

principal de la ciudad está distribuída en torno a estos S 

pocos, pero grandes núcleos especiales. Los parques pú- 

blicos estarán diseminados un poco en todas partes, sir. 


viendo de interrupción a la masa de edificios. 


El aspecto exterior del edificio se diferencia según el 
grupo al cual él pertenece. Aquellos representativos se 
distinguirán por la fachada monumental construída con 
materiales de mérito: el todo adaptado a constituir, a 
la vez que una obra de creación del arquitecto, un mo- 
numento del arte contemporáneo. Amplias calles y pia- 
zas, servirán para dar mayor realce a las construccio- 


nes y a la sistematización monumental de todo el 


E 


queña parte “representativa”, con una fachada en re- 


lación, mientras la parte principal del edificio es sola- SS SS 


mente “utilitaria”, 


Y 


N 
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Los edificios industriales van lejos de la ciudad, en el barrio industrial, con el cual se establecen rápidos medios de comuni- 
“cación. 
La habitación, es decir la parte más grande de la ciudad, debe ser construída con una mentalidad completamente diversa de la 


* 


actual. 

La habitación sirve en la metrópoli, no sólo para reparar de la intemperie (primitivo fin de la casa), sino también para “aislar” 
a sus habitantes del resto de la ciudad, o sea de la calle, de las otras casas, de los vecinos. Cada habitación debe ser una “cé- 
lula estanca”, en la cual no pueda penetrar en ninguna forma el tráfico externo, en donde los habitantes encuentran no sólo 
seguro reparo para las asechanzas más arriba enumeradas, sino también, en lugar de ello, un “anillo de enlace con la natu- 


raleza”, 


La nueva casa debe estar aislada en sus cimientos de la calle y su subsuelo, donde el tráfico de superficie y subterráneo pro- 
duce esa característica vibración que se difunde hasta bajo los techos de las casas y no deja tregua a los habitantes ni de 
día ni de noche. El 


P 
El esqueleto de la casa puede ser en cemento armado o en fierro (a menos que se halle un material más apto), pero todo el p! 


resto debe ser de material aislante térmico y acústico. Estos materiales tienen, por lo demás, las ventajas de una rápida puesta | 
( 


en obra y de no ser inflamables. 

Un cuidado especial debe prestarse a la pared que da a la calle, de manera de hacerla un seguro aislante de los ruidos: así 
también techos y pisos deben estar construídos de manera de eliminar totalmente el grave inconveniente de la actual construc- 
ción que trasmite los rumores a través de todos los pisos. El techo deberá tener una aislación térmica especial y, salvo en los 


/ climas muy fríos, será horizontal y contendrá terraza, baño de sol, piscina y otras comodidades higiénicas. 


LA FACHADA DE LA CASA, NO MIRA MAS HACIA LA CALLE, SINO HACIA EL PATIO. Que es un patio muy especial. ld 


A sd á a A á ; a ; á Ny 
Termina con esto toda ornamentación de cualquier género que hoy todavía quiere disfrazar la más sencilla casa de palacio mo- 
numental y que debería todo lo más alegrar la vista del paseante. Evidentemente no se piensa que la prisa del hombre moderno 


no le permite, no sólo detenerse para admirar, pero ni siquiera mirar la casa, a lo largo de la cual corre a pie, o en automóvil. 


Hacia la calle, la “fachada” de otro tiempo se presenta por lo tanto como una pared lisa y simple, sin pretensiones de belleza, d 


con las solas aberturas necesarias para entrada de los peatones y vehículos y con las ventanas de los ambientes de servicio. 


Porque la mentalidad del departamento señorial “hacia la calle” será sustituída por el departamento “hacia la tranquilidad”. € 


Escaleras, ascensores, cocina, guardarropa, servicios, despensa, en una palabra todos los múltiples locales de servicio, que for- E 
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man parte integrante de la ca- 
sa moderna, miran hacia la ca- 
llé, Dormitorios, salones,  li- 
ving-rooms, todas las partes de 
la casa que están destinadas 
realmente para habitaciones, mi- 


ran hacia el patio. 


Los primeros forman con la pa: 
red exterior una capa aislante 
contra el tráfico de la ciudad. 
Los segundos están así también 
protegidos de las exalaciones de 
los motores que circulan en las 
calles y disfrutan del aire más 
puro de que puede disponerse 


en la ciudad. 


Una planta bien estudiada y 
más aún las terrazas escaloná- 
das hacia el patio interior, sir- 
ven para dar a las habitaciones 
la mayor cantidad y la mejor 
calidad de aire. Hacia el interior 
el patio, que en el fondo está 
cubierto de vegetación flore- 
ciente, porque nunca le faltan 


el aire, la luz y el sol. 


Estas casas, con una disposición 

interna completamente distinta 

alas casas de hoy, están reagrupadas de manera de formar grandes complejos en forma de anfiteatro, degradándose hacia el cen- 
tro, donde las terrazas verdeantes forman un revestimiento estético e higiénico. El principio debe ser: ningún departamento 
sin terraza. 


La altura del edificio y la extensión del patio central están, naturalmente, en relación recíproca: mientras más grande es el 


patio, más se elevan los edificios circundantes y más numeroso es su agrupamiento. 


Para evitar el estancamiento del aire en estos complejos de edificios en forma de cráter, el plano regulador de la ciudad 
puede preveer su orientación, en correspondencia a la dirección principal del viento local, eliminando eventualmente también, 
en todo o parte, los dos lados que podrían impedir la circulación del aire. Esta solución será, sin embargo, indispensable. 
solamente en los casos raros de absoluta falta de vientos locales, porque la altura de los edificios o, por mejor decir la pro- 
fundidad de los patios (que serán siempre de extensión considerable) no serán nunca tales que impidan realmente la aereación 
perfecta de cada departamento hasta la planta baja. 


En la zona central de las grandes ciudades, donde el costo del terreno es altísimo, las construcciones llegarán a alturas tales, 
que será necesario, por anchas que sean las calles, recurrir a la introducción de terrazas también hacia las calles, al sólo ob- 


jeto de dar luz y aire suficiente a los locales de los pisos inferiores, que en general son ocupados por locales comerciales. 


Todos los garages y los depósitos accesibles a los vehículos son subterráneos con instalaciones de aereación y revestimientos 
contra el sonido. 
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E) 


En la nueva ciudad, los medios de comunicación a gran distancia son subterráneos, como lo son ya hoy en muchas capitales. 
Al tráfico de superficie serán admitidos sólo aquellos medios de transporte que no produzcan ruidos y vibraciones más allá 
de un límite preestablecido y controlado. Por eso los tranvías eléctricos serán sustituídos por autobus a tracción eléctrica, 
los autocars no podrán pasar un cierto peso total, los automóviles y las motocicletas deberán someterse a un “exámen de silen- 
cio” antes de obtener el permiso de circulación. 


¿CUAL SERA EL ASPECTO EXTERNO DE LA NUEVA CIUDAD? 


Un complejo de construcciones monumentales de gran valor artístico, sabiamente circundadas de grandes parques, formarán 
el “barrio representativo” donde los ciudadanos y los forasteros podrán darse una idea del desarrollo cultural de la ciudad. 
Otro barrio, el “administrativo” estará caracterizado por el intenso tráfico y por las grandes construcciones que alojan las diver- 
sas oficinas, construcciones principalmente utilitarias, pero con parte de las fachadas 
con algo del tipo representativo. Todo el resto de la ciudad será una gran figura 
geométrica, donde reinará absoluto el ángulo recto y las superficies planas. Las calles 
todas casi iguales; los cruces serán pequeñas islas verdes que interrumpen los largos 
corredores formados por las paredes lisas de las casas, donde nadie se asomará a los 
balcones o a una ventana para “gozar” del espectáculo de la calle: diversión de las 
señoras de los ciudadanos de provincias de tiempos pasados. Las calles secundarias 
y estrechas habrán desaparecido, porque las grandes aglomeraciones de edificios re- 


ducirán el número de calles, 


cuadriláteros blanqueantes, con un núcleo central de verde, divididos entre ellos por 
de cruzamiento marcado por una pequeña plaza de centro verde y, en medio de esa 


los otros barrios destinados al uso colectivo. 


No se puede, ciertamente, pensar en demoler la actual ciudad para reconstruirla de 
nuevo según esta nueva teoría. El pasaje del régimen anticuado al racional e ideal 
podría efectuarse por grados. Hay una cosa cierta: que más vale no hacer nada que 
hacer mal, es decir continuar con las normas del pasado. Es mejor abandonar todos 
los proyectos urbanísticos y todos los planos reguladores, y poner de lado las sumas 
que su inútil ejecución requeriría para invertirlas dentro de algún tiempo en un pro- 
yecto que prometa un cambio y un mejoramiento fundamental de la ciudad metro- 


politana. 


Se dirá que esta nueva urbanística es una utopía. Responderemos que hace pocos decenios era una utopía la ¡iluminación de la 


ciudad, las canalizaciones, los ferrocarriles subterráneos y tantas otras cosas que a nosotros nos parecen hoy naturalísimas. 


Muchas grandes ciudades tienen barrios viejos y caducos, nidos de la enfermedad y de la mala vida, que están esperando ser 
demolidos y una nueva sistematización. Esa es la mejor oportunidad para poner en ejecución las nuevas teorías, que terminarán 


por imponerse por las necesidades de la vida moderna. 
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Desde los aeroplanos se verá un alineamiento perfectamente geométrico de grandes ' 
un sistema rectangular de arterias hormigueantes de vehículos y de gente, el punto 


uniformidad, algunos grupos bien distintos: parques públicos con grandes piscinas y ' 


I 
' 
| 
j 
| 


ll FERRARI HARDOY, ]. KURCHAN Y S. L. UNGAR, ARQS.| 
ÑrnoYEeCcTO DE CINE 


Las personas acuden a los cines 


MY busca de reposo y distracción PERO..... 


o se sacrifican 


Evacuación penosa y lenta 
Salida paulatina 

Derdida de las mejores plazas 
Confusión y caos en 


caso de: incendio 


de 


E 


La ciudad comunidad de hombres y sentimientos. 
El cine lugar de esparcimiento y reposo. 
El espacio interior que se abre a la calle, sin ironteras, 
continuando al exterior los ambientes interiores; formando: 
Una unídad con la ciudad 


Un refugío en la misma, 


5000 personas unidas — sumadas — integradas, 
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La planificación de este cine ha sido hecha teniendo en cuenta las siguientes REALIDADES: 


1) 


2) 


TRATANDOSE ASI: 
1) 


2) 


3) 


EN SUMA: 


Competencia comercial, que se anuncia ante sus mismas puertas. 


Su época, con la cual deberá estar de acuerdo para seguir llenando su función 


a pesar del transcurso del tiempo, y por ende, la evolución de la ciudad. 


Que todo sea medio y fin para conseguir que el espectador se vea transportado 


desde la calle al ambiente cinematográfico. 


Que sea éste un ambiente de diversión total, integral, no circunscripta a la sola 


posibilidad cinematográfica. 


De alcanzar con la verdad de los elementos arquitectónicos, la expresión de la 
vida interior y total del cine, constituyendo un motivo plástico, luminoso y diná- 


mico, que forme una unidad con la calle. 


Desdeñar todas las soluciones que separen el público de la corriente humana de la calle, que corten su libertad; hallar un espacio anterior 


vivo y múltiple; buscar un volumen, una plástica absorbente de esa corriente humana, donde comience la ficción, y el entrecruzamiento de 


los rayos luminosos domine ese ambiente múltiple en posibilidades de esparcimiento. 


Utilizar las propiedades del vidrio y sus nuevas posibilidades en la técnica constructiva, para formar un plano transparente: división y 


continuidad a un mismo tiempo; en todo su alto y ancho. 


Acceso y salidas inmediatas, por razones sentimentales y de seguridad; aprovechamiento, para ello, de la dimensión total del frente, en la 
| 


relación numérica que exige juiciosamente la municipalidad. 
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PLANTA BAJA. 


Entrada (1) boleterías centralizadas (2). Lateralmente las comunicaciones verticales en- 


cabezadas por las escaleras mecánicas (3) y los ascensores. 


Proyectores colocados encima de las boleterías dirigen sus rayos hacia la pared del 
fondo y muros laterales, mostrando ejércitos, multitudes en movimiento, etc. constitu- 


yendo un motivo de propaganda cinematográfica no empleado hasta ahora. 


El cielorraso en curva disminuyendo hacia adentro, forma un espacio atrayente, que 
unido al descenso suave del piso conduce insensiblemente hacia el interior, donde se 
halla la SALA DE ACTUALIDADES o televisión, de 560 butacas, motivo cuya impor- 
tancia aún no se ha comprendido entre nosotros, y la CONFITERIA RESTAURANT (7) 
que dada su ubicación en ese hall de franca entrada, constituye un elemento perfec- 
tamente ensamblado con la vida del Cine, y no pegado como motivo independiente 
de éste, pues siendo así, rompería la unidad del edificio, formando: un Cine, una 


Confitería. 


SALAS DE TRANSMISIONES (11) Y ADMINISTRACION (12). 


PLANTA PRINCIPAL, 


LA SALA de 1924 butacas rodeada de un foyer al cual dan las entradas que llevan 
al perfecto acondicionamiento del espectador. Ha sido estudiada con respecto a la 
visualidad absoluta y sin deformaciones ópticas, desde cualquier punto de ella; la 
concha acústica en un estudio ulterior sería probablemente modificada. Ha sido pre- 
visto el movimiento de los escenarios de modo de poder utilizarse para variedades, 
teatro, etc. 


ORTE 
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PLANTAS ALTAS. 


Dos pullman, de 1051 y 986 butacas respectivamente, cuya mayor pendiente no lleg: 
a 30 grados. En el espacio comprendido entre éstos y los planos horizontales se ha 


ubicado: una salita de juegos para niños, guardarropas, etc. 
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5 mm (me PRIMER SUBSUELO. 
ro 
Bao. Dos entradas de autos con rampas laterales que se combinan hasta 
la ad 
L4.dOJ IL. 


el segundo subsuelo (estacionamiento). Parte central dedicada a 


bowling y billares, café, etc. comunicando con el gran hall por medio 
de escaleras con salida frente a la boletería, sirviendo por consi- 


guiente también al garage en forma que una vez estacionado el auto 


a 
| 
2] 


puede irse directamente al lugar donde se retiran las localidades. 


UNCIONAMIENTO. 


¡ACIONALIZAR el tráfico de 5.000 personas: espera, ubicación y evacuación. 
IVERSIFICACION neta entre la masa en movimiento (corrientes de salida) y la masa inerte (espera). 


L ESPECTADOR después de haber retirado su entrada en las boleterías centralizadas, se integra a la masa del público que espera (1), 


n la zona central, separadas de las zonas de salida por un desnivel del suelo que desciende suavemente hacia la sala de actualidades. 


erminada la salida del espectáculo anterior, el público toma gradualmente las escaleras mecánicas, derecha o izquierda según se lo indi- 
que su boleto, y atravesado el control, encontrará en el promenoire la puerta correspondiente «y necesaria para la ubicación en su butaca 
con el menor recorrido posible dentro de la sala, , 


EVACUACION. . E A 
- Finalizado el espectáculo, diferencias de nivel entre tramos de platea, dirigen al 
espectador hacia las salidas que se encuentran en los costados de la sala; frente a 
éstas, arrancan las escaleras fijas que lo conducen hacia la calle, hacia el garage 


o bien a la escalera que comunica el hall con el subterráneo C.H. A.D.O.P. Y. F. 
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de Hedrich Blessing 


En estas dos páginas se muestra: ARRIBA, la fachada 


DORM re TERRAZA Y un rincón del living-room. ABAJO las plantas del sub- 
pst DORMITORIO 
deslis. 
LOS| i j 
suelo, piso bajo y planta alta 
DORM SERVICIO 
es 
sal cLost| 
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Foto de Hedrich Blessing 
ARQ. J. F. EPPENSTEIN, CHICAGO. Vivienda individual en Ravinia, Illinois; vista de la escalera 
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E 


Foto de Hedrich Blessing 


ARQ. J. F. EPPENSTEIN, CHICAGO. Vivienda individual en Ravinia, Illinois. ARRIBA. Parte del 
living-room y rincón comedor. ABAJO, el rincón de la chimenea en el living. Parte de las paredes 


cubierta con “flexwood”; Piso de linoleo sobre madera; herrajes de bronce. Cielo raso blanco, pare- 
des"rosa-beige. Cortinados blancos 
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HD E DEPARTAMENTOS 


BIBLIOTECA 


fachada. La estrella que ostenta la torre es la consecuencia de un pedido del propietario por ser gu 
arca de fábrica 
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ING GUILLERMO A. PEÑA. Casa da departamantos. Dos interiores 
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G. GUILLERMO A. PEÑA. Casa de departamentos. ARRIBA un dormitorio y ABAJO una cocina 
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[criiBERT ROHDE] E X POSICION C-u 


GILBERT ROHDE, NUEVA YORK. Exposición de la Cia. Heywood-Wakefield en el Mercado de Muebles de Chicago. Las fotogra 
fias de estas dos páginas muestran la entrada a la exposición. La pared circular es de un azul profundo. Las ventanas circul 
res dan vista sobre pequeños entarimados donde. bajo los reflejos de una luz concentrada, se exhiben mercaderías de estació 
Estos círculos intensamente iluminados, sobre el fondo azul profundo, llaman mucho la atención. Al fondo se ve material d 
repuesto de manera de cambiar a diario la presentación de los escaparates. El techo es blanco e iluminado indirectamente des 


un sofito circular. El sofito es amarillo pálido. 
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pAeEBT ROHDE, NUEVA YORK. Exposición de la Cia, Heywood-Wakefield en el Mercado de Muebles de Chicago. ENFRENTE, 
r y Sala de descanso. Los muebles de junco y caña cuentan entre los producios importantes de la compoñia. Por esa razón se 
a usado la caña en la pared circular y en el frente del bar. La fotogralía de abajo muestra el efecto que se puede obtener por 
l agrupamiento de sillas “seccionales” que no son ''inmuebles''. El piso, las partes dscuras de los muros y de la tapi- 
ría, son tambien de color azul profundo. Las partes claras en blanco brillante. Tapas de las mesas y del bar en rojo. EN 
TA PAGINA, la sección de asientos para medios de iransro1te. La parte circular de la pared a la derecha, de color suave 
is rojizo y la pared con la leyenda, blanco brillante, con leiras recoricdas en gris y la locomotora en rojo. Las columnas en un 


ono metálico neutro. El efecto está confiado al contraste de los diferentes colores de los planos opueslos y a la amplia curva 


la pared de la derecha, 
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ARQ. O. S. GRECCO. Casa de departamentos, propiedad del Sr. Florencio Corcés. ARRIBA, un detalle 
de la:fachada. ABAJO, vista de la sala de espera tomada desde el pasaje al jardín 
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ARQ. O. S. GRECCO. Casa de departamentos. Dos vistas del estudio del arquitecto en el 70 piso 
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ARQ. O. S. GRECCO. Casa de departamentos. Doslvistas del estudio del arquitecto en el 70 piso. ARRIBA 
vista desde la sala de espera a la sección contabilidad. ABAJO. sala de dibujo. 
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BIBLIOTECA 


RQ. O. S. GRECCO. Casa de renta. Dos vistas de un departamento del 1r. piso. ARRIBA salita 
tima. ABAJO, el living-room y hall. 
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ARQ. O. S. GRECCO. Casa de renta. Interiores de un 
departamento del 1r. piso. ARRIBA, una vista del living- 


room. ABAJO el office. 
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ARQ. O. S. GRECCO. Casa de renta: ARRIBA, vista 
del hall en un departamento del 40 piso. ABAJO, un 


dormitorio. 
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MAZAR BARNETT Y GIRALT | 
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ARO. J. GROAMG. VIENA — CASA DEL DR. ,H. 


Living-room:; solá de velour gris, butaca de chintz floreado color crema, sillón tapizado en cuero de ternera color natural claro ;: 


revestimiento de puerta en cretona inglesa. Mesa de caoba 
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. +. está segura de su éxito, sin embargo este 
no sólo depende de su persona. Un desperfecto 
en la instalación eléctrica sumiría todo el brillo 
de la función en la obscuridad, convertiría el 
éxito en un lamentable fracaso! Más aún: el 
mismo desperfecto puede producir un incendio, 
sería el motivo de un terrible desastre. Los 
conductores eléctricos desempeñan en nuestra 
vida un papel mucho más importante de lo que 
nos imaginamos y por eso todo Arquitecto o 
Constructor debe cuidar que su Instalador 
utilice alambres y cables de la mejor calidad. 
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(Viene de la pág. 192) 
LA MODERNA CONSTRUCCION DE HOSPITALES. 


aparte, con locales para la observación, el examen y 
el tratamiento. A él corresponde el deber subsidiario 
de separar de los pacientes que se presentan los enfer- 
mos internos que van a recibir alojamiento en las sec- 
ciones respectivas. Por eso el policlínico debe estar si- 
tuado a la entrada del hospital y unido con las seccio- 
nes internas de manera que los dos tráficos no se 
estorben. Esto facilita el trabajo recíproco y común y 
facilita el pasaje de las dependencias exteriores a las 
interiores, sin peligro de propagar infecciones. 


Cuando se trata de hospitales de mayor importancia, al 
policlínico se le atribuyen todas las secciones del hos- 
pital con sala de espera. Van anexos los laboratorios y 
la farmacia para los pobres. El punto central de esta 
instalación está constituído por el policlínico de acepta- 
ción, con una gran sala central de espera, en el cual 
hacen las primeras curas y el primer examen general. 
Al policlínico están ligados los locales de administra- 
ción que deben proveer a las primeras necesidades y a 
todo cuanto es necesario para el' hospital. 


Los enfermos de las secciones internas se hospedan en 
las salas y son tratados en las dependencias de cura- 
ción. Estas dos secciones están severamente separadas 
la una de la otra de manera que sus respectivos tráfi- 
cos puedan estar en contacto pero no cruzarse. 


Los enfermos de las secciones internas vienen separa- 
dos en enfermos destinados a la sección medicina y a 
la sección cirugía. Ambas son subdivididas en simples 
unidades ue cura de 20-30 camas o en una unidad doble 
de 40-50 camas. A cada unidad son anexados locales 
accesorios: la cocina para el servicio de café, el baño, 
el W.C., el local para los instrumentos, el local de me- 
dicaciones, el local de estar. Para las curas al aire libre 
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hay salas, balcones y terrazas munidas de pequeños 
lechos que están vinculadas con la unidad de cura o 
bien hay un sistema de fachada a ventanas y puertas. 
Los enfermos contagiosos son asilados en unidades es- 
peciales, y si son numerosos, aún en edificios separados. 
El número de camas de una unidad se regula en pri- 
mera línea según el trabajo diario que se pretende de 
un grupo de enfermeros. 


Los lechos son distribuídos en salas de diverso tama- 
ño, pero no tales que permitan gran número de camas. 
En Europa hoy es bastante frecuente el sistema com- 
binado de uno o más lechos con locales hasta de 6 ca- 
mas. Las salas de una unidad de medicina son alinea- 
das a lo largo de los corredores y comúnmente de modo 
que los locales donde están alojados los enfermos ocu- 
pen un sólo lado (el lado soleado), mientras los locales 
anexos están dispuestos en la mitad de la longitud, 
frente a los mismos (sistema de semi-corredor externo). 
La fila de salas de los enfermos no debe estar inte- 
rrumpida por escaleras, éstas deben estar cerca de los 
locales secundarios y deben estar cerradas con vidrios 
hacia el corredor, de modo que los tráficos horizontal 
y vertical no se entrecrucen. 


Los locales donde se alojan los enfermos pueden tam- 
bién estar dispuestos a ambos lados de un corredor 
(sistema a corredor central) y esto para economizar 
gastos. Esta disposición es poco recomendable en las 
localidades pobres de sol. También la iluminación y la 
aereación del corredor son bastante defectuosos. 


La profundidad de los locales para los enfermos oscila 
entre 4,50 mts. en el caso de una altura útil de 3 me- 
tros (ubicación de dos camas) y de 6 metros con altura 
útil de 3,20 mts. (ubicación de 3 camas). 


Los locales de cura están -especialmente afectados por 
la profunda transformación de la técnica médica. Ha 
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Al escribir a los anunciantes sírvase mencionar Nuestra Arquitectura 


J. y M. Mazar Barnett y Giralt 


EMPRESA 


Cangallo 1917 5 


CONSTRUCTORA 


U. T. 47, Cuyo 2640 


El edificio Brasil 1702/18 que se publica en este número 


ha sido proyectado dirigido y construído por esta empresa 


aumentado el número de -los métodos de tratamiento y 
en cada sección ha aumentado el espacio necesario de 
locales para las instalaciones .especiales que son cada 
día más numerosas y para las máquinas cada vez más 
complicadas que deben ser. puestas a. disposición del 
médico. 

Hoy en día en todos los hospitales mayores son nece- 
sarios instalaciones y secciones para: operaciones, 
diagnósticos con rayos Roentgen, cura con los mismos, 
terapia física, terapia de trabajo, cura al aire libre.. 


La sección de cirugía constituye siempre un grupo de 
locales en sí; él consta generalmente de dos salas de 
operaciones, para las cuales basta un tamaño de 5 x 5 
con 3,80 de altura útil. Ellas no deben: estar expuestas 
a la luz directa del sol. Después están la sala de este- 
rilización para los instrumentos y las vendas, y la sala 
para preparación (anestesia), los locales para toilet de 
los médicos y ayudantes, el gabinete de cura, el de en- 
yesado, la sala de espera y de reposo, un local para los 
operados recientes, un local para los médicos y el per- 
sonal y un local para los parientes. En término medio 
se calcula por cada cama un espacio cubierto de 2,5 
hasta 3,5 metros cúbicos. 


El departamento cirugía podrá, en el caso de hospitales 
más importantes, tener un edificio propio y en tal caso 
se deberá proveer un buen enlace con los ascensores 
porta-lechos del edificio que contiene las salas de ca: 
mas, sea mediante un túnel o un pasaje cubierto exis- 
tente sobre tierra. La sección quirúrgica tendrá un ala 
especial directamente ligada con el edificio de las salas 
generales o bien con toda una planta de un ala desti- 
nada a todas las dependencias de cura. En un hospital 
construído en forma de block unitario, él podrá estar 
sobre o bajo las salas generales, pero en cualquier caso 
se deberá cuidar de mitigar los rumores. Para esto re- 
sulta de gran utilidad el piso intermedio de tráfico ya 
precedentemente descripto. 

La sección de rayos Roentgen requiere locales para el 
diagnóstico y la cura, provistos de las salas necesarias 
para las máquinas y dispositivos de seguridad, sala de 


espera y demás locales accesorios. En total para cada 
cama se calcula de 0,6 a 1 metro cuadrado de superficie. 
Esta sección debe tener una buena aereación de todos 
los locales y la seguridad contra los rayos y contra la 
explosión de los films. Debe ser vecino de la sección 
operaciones y es centralizado o integrado de secciones 
especiales menores para investigaciones especiales (por 
ejemplo de ginecología), los que dependen de la orga- 
nización especial del hospital. 


La sección de terapia física está puesta también a dis- 
posición de los pacientes externos; debe ser, por tan- 
to, accesible sin cruzamientos con el sistema interno. 
Ella requiere especialmente una buena aereación. Por 
cada cama se necesita alrededor de 8 a 10 metros cú- 
bicos de superficie cubierta o 2-3 metros cuadrados de 
superficie. Comprende esta sección: terapia de rayos, 
electro-terapia, hidro y termo-terapia, mecanoterapia, 
terapia respiratoria. La sección será preferiblemente 
centralizada, porque ello simplifica la disposición de las 
varias entradas y de las varias salidas necesarias, y 
la hace más económica. 


Además de estas tres importantes secciones, el hospi- 
tal tiene necesidad de grupos de locales menores para 
investigación y cura, de laboratorios y salas para mi- 
croscopio, para ginecología, para enfermos contagiosos, 
para secciones especiales. Este pequeño grupo puede 
estar situado en la vecindad inmediata de las salas ge- 
nerales respectivas o (salvo en el caso de enfermos 
contagiosos) reunidos en una sección separada. 

La sección para la terapia del trabajo tiene necesidad 
de oficinas de diversos tipos; ellas deben estar situa- 
das de modo que los locales de los enfermos no sean 
molestados. 


La cura al aire libre no es cosa nueva, pero en el hos: 
pital ha asumido recientemente un papel importante, 
y por sus exigencias, no deja de tener influencia sobre 
la disposición de los cuerpos de edificios. Además la 
forma y el valor de las aplicaciones de tales curas de- 
penden mucho del clima y aquello que tiene tal virtud 
en la localidad nórdica no la tiene en la meridional o 


. NUESTRA 


Al escribir alos cnunciantes sírvase mencionar Nuestra Arquitectura 


l ARQUITECTURA 1 95 


TALLER DE FOTOGRABADOS 


LUIS HEBER 


CLISÉS -- TRICROMIAS -- DIBUJOS 


DIRECCIÓN: 


VENEZUELA 151 al 53 


U. Telef. 34 (Defensa) 2026 - 2027 


vice-versa. En Italia por ejemplo, es menos necesario 
el efecto del sol en locales v galerías completamente 
cerrados con vidrios, que lo que lo es en Alemania, 
donde se podrá disfrutar raramente de las terrazas 
descubiertas y abiertas porque el clima, ventoso y es- 
caso de sol, las hacen de costumbre inservibles. Pero 
en todas partes se deberá prever para los enfermos ca- 
paces de caminar, un jardín y un parque y será útil 
hacerles hacer sport ligero al aire libre. 


2) SISTEMA DE LOS SERVICIOS. 


Entre los locales de cura destinados a los distintos ser- 
vicios, las cocinas ocupan un sitio intermedio. La coci- 
na dietética forma parte del sistema de tratamiento; 
pero todo el sistema de cura del hospital es de impor- 
tancia para el éxito terapéutico. Si el hospital ha de 
funcionar bien, todas las diversas fases, desde el apro- 
visionamiento de las materias primas hasta el sumi- 
nistro de las comidas a los pacientes, deben poderse 
desarrollar de manera cómoda y sin obstáculos. Entre 
estos locales, están comprendidos, contiguos a la co- 
cina, aquellos necesarios para la preparación y la dis- 
tribución de las comidas, y por otra parte la cocina pa- 
ra servicio de café en las salas, de donde la vajilla 
Usada es enviada a los locales de lavado anexos a la 
cocina. Este recorrido hace necesaria una distribución 
horizontal de los carritos para alimentos hasta la co- 
lumna de ascensores que sirven las cafeterías. Tal trán- 
sito no debe cruzarse con otros del hospital y los en- 
fermos no deben ser molestados con rumores u olores 
de comida, los médicos no deben ser obstaculizados en 
su servicio, los visitantes no deben ser incomodados. 
Ninguno de estos carritos para la comida debe perma- 
necer en plantas donde están los enfermos y por lo 
tanto la distribución de los locales hasta las dos extre- 
midades debe ser estudiada y considerada hasta en sus 
más mínimos detalles. 


Una sección cocinas que fuese instalada en una zona 
central, facilitaría la organización de los locales, su 
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aeración y la protección de los ambientes donde están 
los enfermos, de los rumores y olores. La admisión 
de las comidas en los ascensores que las llevan al edi- 
ficio que contiene las salas generales, se efectúa en 
tal caso a través de pasajes cerrados sobre tierra o 
subterráneos. 


Hay tres posibilidades de cómo instalar la cocina en 
un hospital a desarrollo vertical: la disposición en un 
ala separada (lo que significa la construcción de un edi- 
ficio especial destinado a las cocinas), las disposición 
en una planta subterránea, posiblemente enterrada sólo 
parcialmente, y la disposición en el piso superior o 
bajo el techo. Esta última disposición tiene la ventaja 
de eliminar más fácilmente los olores de la cocina, pero 
tiene la desventaja del doble transporte de las materias 
primas, con doble gasto en las instalaciones de subida 
y de bajada en toda la altura del edificio. La cocina 
subterránea presenta mayor facilidad y economía de 
transporte y es más fresca en verano. A'los locales de 
cocina van anexos locales separados con lavabos y ba- 
ños y comedores para el personal de servicio. 


Los lavaderos no deben estar nunca colocados bajo las 
salas por causa de los ruidos que en ellos se originan. 
Ellos deberían estar, por tanto, instalados siempre en 
un edificio aparte o en un edificio anexo, preferible- 
mente vecino de la central de calefacción o reunida 
con ella. Si los lavaderos deben estar en el hospital 
mismo, entonces la condición indispensable es la má- 
xima reducción de los ruidos, 


También la circulación de la ropa blanca debe estar 
atentamente organizada: de las camas a los locales don- 
de se repone la ropa blanca sucia, de aquí a los locales 
de recepción de la ropa para lavar, para la elección, 
mantenimiento y reposición en el almacén central de 
la ropa blanca, de donde vuelve a los ascensores que 
la lleva a las salas. Este recorrido tampoco debe des- 
arrollarse en el mismo piso de los enfermos. 


El suministro de calor, agua caliente y energía eléc- 
trica para un hospital proviene de una central térmica, 
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la cual estará preferentemente situada en un edificio 
separado o reunido a los lavaderos y a la planta de 
desinfección. Es preferible, sin embargo, recibir la ener- 
gía eléctrica de una central externa, por que de tal ma- 
nera se disminuyen los ruidos, los malos olores y la 
suciedad. En tal caso se deberá tener una planta de 
reserva en el hospital mismo, para casos de emergencia. 


3) INVESTIGACION CIENTIFICA Y ENSEÑANZA. 


Los locales e instalaciones para la investigación cien- 
tífica y para la enseñanza son mayormente desarrolla- 
dos en los hospitales universitarios. Ellos están reuni- 
dos en institutos especiales, o anexados a las secciones 
de tratamiento. También para ellos, la primer base 
para la disposición de los locales es aquella de que 
las entradas y los caminos a recorrerse por los estu- 
diantes, no deben cruzarse con los pasajes necesarios 
para el funcionamiento interno del hospital. 


En los hospitales normales los locales para la investi- 
gación se limitan a casos especiales; en cambio las 
instalaciones para los cadáveres son frecuentemente 
unidas con un instituto más o menos rico, de patología 
y bacteriología, con locales especiales, laboratorios, etc. 


4) LOCALES PARA EL PERSONAL. 


El interés cada vez mayor puesto en el personal, para 
mejor mantener intacta la fuerza y la alegría del tra- 
bajo, forma parte del “servicio de los enfermos”, como 
todo el resto. Los locales para los médicos, los emplea- 
dos y obreros deberán por tanto ser todo lo cómodos 
que sea posible. Deben estar separados de los otros 
grupos de locales del hospital y aun entre ellos y prefe- 
riblemente deberán estar instalados en uno o más edi- 
ficios separados, según el número de grupos. 


Para los médicos deberán hacerse locales de estar, liga- 
dos con las habitaciones, lo mismo que para el resto 
del personal, dado el caso que no existan ya en proxi- 
midades del lugar de trabajo. Las necesarias instalacio- 
nes para sport, gimnasia y aire libre, no deben ser ol- 
vidadas. 


Si los comedores de los tres grupos no están inmediata- 
mente unidos con la cocina, sino vinculados con los 
grupos de habitaciones, entonces se deberá también 
tener cuidado para que el recorrido para llevar las co- 
midas de las cocinas a los montacargas, no se crucen 
con otros. Los locales de servicio diurno y nocturno 
estarán en el interior del hospital. 


Las consideraciones que preceden están confiadas al 
porvenir, y nadie puede preveer si en el rápido suce- 
derse del progreso, ciertos perfeccionamintos no habrán 
sido sobrepasados antes de haber sido experimentados 
en la práctica. Esto tiene menor importancia en el 
caso de una economía organizada. Por que si bien esta 
organización es difícil de traducir en la práctica, es 
cierto también que la mayor parte de los países, sin 
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un ordenamiento metódico y razonado de todo su sis- 
tema sanitario, difícilmente podrán estar en condiciones 
de seguir el progreso que de día en día se realiza en 
la ciencia médica. 


Los progresos en la construcción de hospitales podrán 
sólo tener éxito, siguiendo estrictamente las investiga- 
ciones teóricas en curso por obra de la Asociación In- 
ternacional de los Hospitales. Está por lo tanto en el 
interés de todos los que construyen hospitales, que 
cada arquitecto y cada director de hospital, se sirva 
del sistema internacional de análisis de los locales, de 
los cuerpos de edificios y de los pasajes para el trá- 
fico, presentando al respectivo comité edilicio, los re- 
sultados obtenidos. 


TEJIDOS DE ALAMBRES ELECTRIZADOS CONTRA 
LAS MOSCAS 


Una firma americana, la National Electric Screen Co., 
de Chicago, acaba de poner a la venta un nuevo dispo- 
sitivo para impedir el acceso de las moscas a los inte- 
riores de la casa y lugares de trabajo, 


Se trata de un tejido de alambre, compuesto de hilos 
paralelos colocados a unos 12 milímetros de distancia 
unos de otros y aislados del resto de la casa por medio 
de porcelana o algún otro material aislante. Los alam- 
bres están electrizados alternativamente, uno sí y otro 
no, mediante una conexión unida a un transformador que 
aumenta el potencial hasta 1450 volts y reduce la inten- 
sidad hasta unos pocos miliamperes. 


Modo de operar. La corriente fluye únicamente cuando 


los insectos tratan de entrar a través del tejido. Un 
alto voltaje potencial que existe siempre entre dos alam- 
bres adyacentes, determina que se establezca un arco 
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eléctrico cuando un insecto va a través de los alambres 
y rompe la resistencia del aire. El insecto se quema 
por el arco eléctrico y cae dentro de un receptáculo. El 
arco queda suprimido instantáneamente y no hay con- 
sumo de corriente hasta que otro insecto lo provoque. 
Por causa de la baja intensidad de la corriente, los alam- 
bres no son peligrosos y sólo pueden producir ligeras 
quemaduras. Por eso deben ser colocados fuera del al- 
cance de los niños. 


COMO SE CONSTRUYE 


De los varios tipos estudiados por Alejandro Klein pa- 
ra la colonia de Durrenberg, publicamos dos: uno pa- 
ra un alojamiento de una sola planta, el otro para una 
casa individual. 


1 
NÁÑÁ A ÁA — A N ZáKáÁ KA 


En el primero los locales están repartidos sobre dos 
frentes -del cuerpo de edificio en vista de su orienta- 
ción. De un lado los locales de uso diurno; es decir, la 
sala de estar amplísima (3) y la cocina (2) que dan 
sobre el vestíbulo (1). Del otro lado los locales de -uso 
nocturno, a saber: el dormitorio para el matrimonio 
(4), dos cuartos para niños (5) y el baño (6) el cual, 
mediante un vestíbulo accesible desde la antecámara 
(1) comunica los dormitorios con el exterior. El alo- 
jamiento tiene una superficie útil de 74,67 mts ade- 
más de un balcón de 7,56 mts. y 


El otro alojamiento está constituído por una casita de 
2 plantas y tiene una superficie útil de -68,20 mts. 


En la planta baja el vestíbulo (1) da acceso a un gran lo- 
cal de estar (3) en un rincón del cual hay un rincón 
comedor, a un pequeño escritorio y a la escalera de ac- 
ceso a,la planta superior, 
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En el primer piso están: el dormitorio matrimonial (4, 
una habitación para dos camas y el baño (6) comuni- 
cado con los dos dormitorios. 

(De “Case d'Oggi”) 
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Journal of the Royal Institute of British Architects. 


20 de Febrero de 1937. “La tiranía del intelecto”, ar- 
tículo muy documentado sobre la mentalidad del fa- 
moso arquitecto inglés Christopher Wren en relación 
al pensamiento de su época. 


6 de Marzo de 1937. Reunión del Instituto en que se 
discutió el tema: “La arquitectura y la financiación 
de la construcción”. Una revista de la Exposición ingle- 
sa de aeródromos y aviación. 


I T A L 1 A 
Casabella. 


No 112, Abril de 1937. Un estudio del Ministerio de 
Trabajos Públicos de Italia sobre la vivienda. popular. 
Un estudio sobre el Crystal Palace recientemente des- 
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truído. Tres proyectos de edificios escolares. Un ar- 
tículo ilustrado sobre edificios industriales. Comenta- 
rios sobre arquitectura. Revista de revistas. Un ar- 
tículo técnico sobre la nueva calefacción radiante que 
tiene tantos partidarios en Italia. Problema del aisla- 
miento térmico de los ambientes. 


N 113, Mayo 1937, Comentario crítico sobre el nuevo 
libro de Le Corbusier “Cuando las catedrales eran blan- 
cas”. Un interesante estudio del Arq. G. Pagano sobre 
un proyecto del Arq. G. Minoletti que trata el tema “Ha- 
bilitación mínima”. Comentarios ilustrados sobre la 18 
Feria de Milán. Crónica sobre la arquitectura. Revista 
de revistas. Notas varias. 


No 114, Junio 1937. Los estudios previos para establecer 
el plano regulador de la Exposición Universal de Ro- 
ma de 1942. Una cancha cubierta de tennis en Estocol- 
mo. Crónica de la Arquitectura. La sistematización de 
la Avda. Roma en Bolonia. Concurso para un monumen- 
to en Milán. Un artículo sobre muebles en serie. Revis- 
ta de revistas. Notas varias. 


Domus. 


No 110, Febrero 1937. Un proyecto de casa para la cam- 
piña toscana. Algunos ambientes en una casa de Milán. 
Comentarios sobre libros nuevos. Revista de revistas. 
Comentarios sobre arte, tejidos, etc. 


No 111, Marzo 1937. Arq. Gio Ponti, una “villa” de 3 de- 
partamentos en Milán, Una revista de interesantes ob- 
jetos de arte para la casa. Arq. Gío Ponti, una habita- 
ción de pasaje con novedosas decoraciones. Novedades 
en el amueblamiento de la casa. Las zonas verdes en 
las ciudades. La vida en la ciudad. Revista de revistas. 
Notas varias sobre cerámica, tejidos, jardines, etc. 


N 112, Abril de 1937. Una “villa” en Bolonia. Arg. Gío 


Ponti, nueva sistematización de algunos ambientes. Un ángulo del living-room en una *'villa" de 

Nuevos muebles. Resultados de un concurso para las Milán, Arq. Gio Ponti. (De Domus, Marzo 1937). 
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Ejemplos del empleo de nuevos cristales en 
la arquitactura. (De Domus, Abril 1937). 


aplicaciones del “securit”. Las zonas de verde en las 
ciudades. Objetos de arte. Arq. Alberto Legnani, una 
decoración en Bolonia. Revista de revistas. 


N* 113, Mayo de 1937. La casa “en graderías”, un es- 
tudio fundamental del Ing. José Vaccaro ¡se trata de 
un proyecto para la sistematización de la edilicia urba- 
na, en que se estudian detenidamente la planimetría, 
materiales y detalles técnicos y económicos. Amuebla- 
miento de varios ambientes. Algunos ejemplos de teji- 
dos originales para tapicería. 


No 114, Junio de 1937. Casa de campaña sobre un lago, 
Arq. Luis Vietti; Arq. M. Bega, excelente decoración 
de un departamento. Muestra de cerámicas y cristale- 
rías italianas exhibidas en la Exposición de París. Arq: 
F. Albini, casa construída e instalada en todos sus de- 
talles de acuerdo al proyecto del arquitecto. Interiores 
de aeroplanos. Revista de revistas y notas varias. 


Una mxquettz de la'*casa en graderías” pro- 
yecto del Ing. José Vaccaro. (De Domus, Ma- 
yo 1937). 
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Enero 1937. Arqs. Paniconi y Pediconi, colonia maríti- 
ma femenina en Tirrenia. Un block de edificios para 
habitación popular en Milán. Arq. D. Pacanowsui, ca- 
sa de departamentos. Revista de revistas y notas varias 
Febrero 1937. Número dedicado casi totalmente a ba- 
ses aéreas, comprendiendo estudios teóricos sobre pla- 
nimetría y construcciones y varios ejemplos elegidos de 
entre los mejores de Europa y América. 


Marzo 1937. Una casita de descanso en la costa ligur, 
Arq. Latis. Algunas obras del Ministerio de Comuni- 
caciones, entre otras la interesante estación de Siena. 
Revista de revistas y notas varias. 

NUESTRA m 

ARQUITECTURA 


Un observatorio náutico sobre la costa ligur. 
Arq. Vito Latis (De Rassegna di Architeitura, 
Marzo 1937) 


in Comentarios... 


La revista ''Excelsior'' en su 
número de Febrero de este 
año dice lo siguiente: 


Ha llegado a nuestra 
redacción el número co- 
rrespondiente a enero de la 
revista “Nuestra Arquitectura”. 


Nos complace constatar su 

uena presentación y la técnica 

empleada en la tipografía. Casi 

podríamos afirmar, sin temor a equi- 

vocarnos, ser ésta la mejor revista | 
tipográficamente conceptuada, desde 
todo punto de vista, es decir, papel, ti- 
pos, compaginación, grabados e impresión. 


"Nuestra Arquitectura” marcha a la cabeza 

de los buenos impresos y está perfectamente 

a tono con el contenido, el que es una nota de 
sobriedad y buen gusto y de modernos concep- 
tos de la arquitectura de la hora presente. 
Se imprima en los Talleres Gráficos 
de la firma G. Tauber y Cía. 
Al Señor W. Hylton Scott, director de 
"Nuestra Arquitectura” y al Señor Tau- 
berp—auestras—1 as—plicitaciones. 
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e QUE CUALQUIER OTRO SISTEMA. 
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